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NORMES I CONSEILS I SOLUTIONS I SCHEMAS DE CABLAGE 


PRIXDEVENTE 



REMBOURSES* 

A PARTI R DE 10€ D'ACHAT 


P legrand* 


* voir modaLites au dos 










(.’INSTALLATION ELECTRIQUE 
ET LANORME 

La NFC 15-100, le tableau, 
les circuits, le diagnostic... 


LES ECONOMIES D’ELECTRICITE 

Le developpement durable, les 
astuces pour faire des economies... 


LA MAISON CONNECTEE 

Les solutions pour controler 
eclairages, appareils electriques 
et volets roulants depuis un 
smartphone 


LES COLLECTIONS LEGRAND 

Les interrupteurs et prises 
Celiane, Altege, Dooxie, Mosaic... 


LESINTERRUPTEURS 
D’ECLAIRAGE 

Les solutions pour maTtriser 
la lumiere 


LE CONFORT ET 
LE BRANCHEMENT 

L’accueil des visiteurs, 
les commandes de volets, 
les prises de courant... 


LE MULTIMEDIA 

Les solutions pour acceder au 
multimedia dans chaque piece 


LES PROTECTIONS 
ET LE TABLEAU 

Les protections des personnes 
et des biens, la renovation 


LES SCHEMAS DE CABLAGE 

Les interrupteurs et prises, 
les commandes au tableau 


L’ELECTRICITE DE A A Z 

Lexique des termes courants, 
les organismes a connaTtre 


+02 

LE CONFORT 
OPTIMAL DANS 
TOUTES LES PIECES 


+350 

LES ORGANISMES 
A CONNAITRE 


LI legrand 


JESUISBIEN 

CHEZ MOI 


Bienvenue dans Mon guide electricite p un outil precieux au 
service de vos projets de construction, renovation et amelioration 
de I’habitat. 

Concu pour etre au plus pres de vos attentes et de vos envies, 
Mon guide electricite vous aide a mieux comprendre votre 
installation electrique et vous livre conseils et astuces pour 
plus de confort, de securite et d economies. 

II propose un eventail de solutions pratiques pour tout 
simplement etre bien chez soi : controler sa maison connectee, 
eclairer son quotidien, optimiser son confort, s’ouvrir au 
multimedia et assurer sa securite. 

Des solutions declinees suivant les envies de chacun : preferer 

le confort optimal, aspirer a la serenite, aller a l essentiel. 

Nous esperons que vous trouverez dans la lecture de ce guide 
les reponses necessaires pour animer votre projet. Bien entendu, 
votre magasin et le service Consommateurs Legrand restent 
a votre ecoute pour completer votre information et vous aider 
a bien vivre I’electricite au quotidien. 


RETROUVEZ LES SOLUTIONS LEGRAND SUR LEGRAND.FR 

> Voir p. 352 




service 

Consommateurs 


0 825 360 360 



du lundi au vendredi 8h a 18h 
128 av. de Lattre de Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
E-mail: accessible sur legrand.fr 
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LE CONFORT 
OPTIMAL 
DANS TOUTES 
LES PIECES 

Piece par piece, 
les solutions incontournables 
pour un logement valorise 
et confortable au quotidien 



Celiane 

Titane 

J'ECLAIRE 
MON QUOTIDIEN 

Je controle mes eclairages 
depuis mon smartphone, 
j'eteins tout d'un seul geste y 

Interrupteurs connectes 

P138/152 

Je fais varier la lumiere 
selon mes besoins 

Ecovariateurs 

P 160 

Je laisse la lumiere s'allumer 
et s’eteindre toute seule 

Interrupteurs automatiques 

P148/176 


Celiane Celiane Celiane 

Verre Piano Gres Inox Brosse 





J'OPTIMISE 
MON CONFORT 

Je controle mes volets 
roulants depuis mon 
smartphone 

Interrupteurs connectes 
pour volets roulants 

P 206 

Je controle mes appareils 
electriques depuis mon 
smartphone 

Prises de courant 
connectees 16 A 

P 212 



(1) Commande generate sans fil Depart / Arrivee pour tout eteindre d'un seul geste en partant 

(2) Commande sans fil pour centraliser la commande des volets roulants 


LECONFORTOPT 
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CHAMBRE 

PARENTS 


CHAMBRE 

ENFANT 


SALLE 
DE BAINS 


GARAGE, 

ATELIER 


EXTERIEURS 


Celiane Cuir Celiane Celiane Plexo Plexo ou 

Pourpre Couture VieuxRose Nuitd’encre design adapte 



#mamaisonsimplementconnectee 





r 






#mamaisonsimplementconnectee 





#mamaisonsimplementconnectee 


> Le contort optimal 
continue pages suivantes 
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LE CONFORT 
OPTIMAL 
DANS TOUTES 
LES PIECES 

Piece par piece, 
les solutions incontournables 
pour un logement valorise 
et confortable au quotidien 



Celiane Celiane 

Titane Verre Piano 


J’OPTIMISE 
MON CONFORT 

J’identifie mes 
visiteurs etje beneficie 
de fonctions evoluees 

Portier visiophone 

P 194 

Je branchesurdes prises 
toujours impeccables 

Prises de courant Surface 

P 86/226 



J’OUVRE MON LOGEMENT 
AU MULTIMEDIA 


J’accede a la TV HD (TNT, 
satellite, box), a Internet 
en haut debit etau telephone, 
sans perte de signal 

Reseau cable Full Media 
avec prises RJ 45 Cat. 6 STP 



P 258 


Celiane Celiane 

Gres Inox Brosse 



Je recharge simultanement 
2 appareils multimedia 
a une vitesse optimale 

Doubles chargeurs USB 

P 88/278 
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CHAMBRE 

PARENTS 


CHAMBRE 

ENFANT 


SALLE 
DE BAINS 


GARAGE, 

ATELIER 


Celiane Cuir Celiane Celiane Coffret de 

Pourpre Couture VieuxRose Nuitd’encre communication 





EXTERIEURS 


Plexo ou 
design adapte 



t" 









































































































JE COMPRENDS 


^INSTALLATION 

ELECTRIQUE 


L’electricite dans le logement est source de bien-etre : elle apporte la lumiere 
et I'energie necessaire au fonctionnement des appareils. Mais connaissez-vous 
vraiment ^installation qui permet de distribuer cette energie chez vous en toute 
securite ? Pour y voir clair, voici les principes de base qui vous permettront de 
mieux comprendre votre installation electrique, surtout si vous envisagez de 
realiser des travaux de construction ou d’amelioration. 



LI legrand 


NFC 15-100 : 

UNE NORME A CONNAITRE. 


LAMISEALATERRE. It 

LES PIECES D’EAU 

ET L’ELECTRICITE. V 

LE TABLEAU ELECTRIQUE. It 

LES CIRCUITS LUMIERES. 2( 


LES CIRCUITS DE PRISES. 


LES CIRCUITS CHAUFFAGE 

ET VOLETS ROULANTS. 3* 


LE RESEAU 

DE COMMUNICATION. 31 


LA GAINE TECHNIQUE 

LOGEMENT. 40 


JE DIAGNOSTIQUE 

MON INSTALLATION .4 i 


LACCESSIBILITE DES PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE.52 
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NFC 15-100: 

UNE NORME A CONN/1TRE 

LES DISPOSITIONS DE LA NF C 15-100, AMENDEMENT 5, 
APPLICABLE DEPUIS LE 27 NOVEMBRE 2015* 

La norme NF C 15-100 fixe les regies de conception, de realisation 
et d’entretien des installations electriques basse tension en France. 
Elle veut ainsi offrir aux occupants plus de securite et une garantie 
de bon fonctionnement. Elle est regulierement mise a jour pour 
prendre en compte les evolutions des besoins, des technologies 
et des exigences de securite.Toutes les installations, neuves ou 
entierement renovees, doivent respecter cette norme. 
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LES POINTS 
FONDAMENTAUX 

LA MISE A LA TERRE (P.10) 

L’habitation doit imperativement 
comporter un circuit de terre raccorde 
sur une prise de terre. 

LES PIECES D'EAU (P.14) 

Dans la salle de bains, des volumes de 
protection sont definis. 

LE DISJONCTEUR D'ABONNE (P. 19) 

Un appareil general de coupure et de 
protection (disjoncteur de branchement 
ou d’abonne) doit etre situe en tete 
de tableau, en aval du compteur 
electrique. 

LA PROTECTION 
CONTRE LA FOUDRE (P. 20) 

Dans certaines regions, un appareil de 
protection contre la foudre (parafoudre) 
est obligatoire. 

LES PROTECTIONS (P. 22 ET 24) 

Tous les circuits doivent etre proteges 
par des appareils differentials et des 
appareils de protection contre les 
courts-circuits. 


LES CIRCUITS LUMIERES (P. 26) 

lls font I’objet de regies d’installation 
precises. 

LES CIRCUITS 

DE PRISES DE COURANT (P. 30) 

La norme impose un certain nombre de 
prises par piece et par circuit. 

LE RESEAU 

DE COMMUNICATION (P.36) 

La norme exige la presence d’un coffret 
de communication et definit 
LinstaLLation des prises specifiques. 

LA GAINE TECHNIQUE 
LOGEMENT (P. 40) 

Elle regroupe dans un espace dedie 
I’alimentation et les appareils 
de protection, de controle et de 
commande de [’installation electrique. 
On y retrouve aussi le coffret de 
communication. 



NF, LA SERENITE CERTIFIEE 

Legrand choisit volontairement de soumettre ses produits a des examens complets, 
conduits par le LCIE 111 , laboratoire homologue et independant. La certification NF 
garantit que les produits Legrand repondent a des engagements concrets: 

CONTROLE : Des produits testes et eprouves, un fabricant controle regulierement. 

Ce logo apparait 
sur les produits 

QUALITE : Des produits performants, conformes aux exigences definies par les 

normes et correspondant aux besoins des consommateurs. 

Legrand ou sur 

SECURITE : Des produits surs, qu’on peut utiliser en toute serenite. 

leurs emballages 

(1) Laboratoire Central des Industries Electriques 


* Concerne les installations dont les permis de construire ont ete deposes 
depuis le 27 novembre 2015 


P 350 

Lesorganismes 
a connaitre 
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LAMISE 
A LA TERRE 

Line prise de terre permet d’ecouler les courants de fuite ou 
de defaut vers la terre. Line bonne mise a la terre est une 
condition imperative pour que les interrupteurs differentiels 
puissent assurer leur fonction de protection des personnes. 


Ill 



Huisserie Liaison equipotentielle Chaudiere 

metallique principale 


Liaison 

equipotentielle locale 
(salle d'eau) 


Eclairage 


Tableau electrique 
avec hornier de terre 

Coffret de 
communication 

Conducteur pri^ci?? 1 . 
de protection 


Borne principale 
de terre 


Barrette de coupure 
de terre "Cosga" 


Raccordement 
des structures 
metalliques 


Vidange 

metallique 


Eau 


Gaz 


QUE DOIT-ON 
METTREALATERRE? 

Toutes les masses metalliques d’un 
batiment doivent etre mises a la terre 
(liaison equipotentielle principale) en 
les raccordant a un conducteur de 
protection (ou conducteur de terre) 
de couleur vert-jaune. 

II s’agit de : 

• toutes les canalisations metalliques 
d’eau, de chauffage, de gaz, etc, 

• les corps des appareils sanitaires 
metalliques au sol, les autres 
elements tels que les huisseries 
metalliques, 


• les masses des appareils 
electromenagers, 

• les salles de bains et les salles 
d’eau doivent comporter une liaison 
equipotentielle locale, raccordee au 
bornier de terre du tableau, 

• la borne principale de terre est soit 
dans le tableau avec le bornier principal 
de terre, soit separee. 
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LESAVIEZ-VOUS? 


II est interdit d’utiliser comme prise de 
terre les canalisations de gaz, d’eau, 
de vidange, de chauffage central, mais 
il est obligatoire de les raccorder au 
circuit de terre du local. 


COMMENT 
EST RACCORDEE 
UNE PRISE 
DETERRE? 

Pour la securite des personnes, 
une prise de terre de tres bonne 
qualite est primordiale. Elle 
depend : 

• de la nature plus ou moins 
conductrice du sol, 

• du taux d’humidite du sol, 

• de la temperature, 

• de ses dimensions et de sa 
forme. 

La mesure de la resistance de 
terre n’est envisageable que par 
un professionnel, lui seul pourra 
vous assurer de la qualite de 
votre prise de terre. 



ASTUCE 


Vous pouvez realiser sans 
difficulty la mise a la terre de 
vos canalisations metalliques 
grace au connecteurde mise a 
la terre. Ils’installe rapidement 
et vous assure une mise a la 
terre fiable. 
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2® me SOLUTION 
BOUCLEENFOND 
DE FOUILLE 



boucle en cuivre nu 
de25mm 2 


Une prise de terre realisee 
en boucle a fond defouille 
(solution 2) aura une meilleure 
valeur qu’un simple piquet 
enfonce dans le sol. 


ZOOM 


A titre indicatif, voici pour un logement les valeurs limites du dispositif 
differentiel a utiliser suivant la qualite de la terre. Plus la resistance de 
la terre est elevee, plus le differentiel devra avoir une sensibilite elevee 
(10 mA: forte sensibilite, 650 mA: faible sensibilite). Tous les dispositifs 
differentiels Legrand ont une sensibilite de 30 mA, cela leur permet d’etre 
efficaces meme pour des terres de mauvaise qualite. 


RESISTANCE 

MAXI DE LA TERRE 

QUALITE 

DE LA TERRE 

SENSIBILITE 

DU DIFFERENTIEL 

2500 ohms 

Tres mauvaise 

10 mA 

830 ohms 

Mauvaise 

30 mA 

83 ohms 

Moyenne 

100 mA 

50 ohms 

Bonne 

500 mA 

(disjoncteur d’abonne) 

38,5 ohms 

Tres bonne 

650 mA 
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LES PIECES D’EAU 
ET L’ELECTRICITE 


La norme est particulierement exigeante sur la securite dans la 
salle de bains et a juste titre : I’eau et I’electricite ne font pas bon 


menage. Aussi les pieces d’eau doivent etre protegees de facon 
particuliere : la norme definit des volumes qui determinent la 
pose des circuits et appareillages electriques. 



CEQUEDIT LA NORME 
NFC 15-100 

Tous les circuits (sauf TBTS - tres 
basse tension de securite) doivent 
imperativement etre proteges par 
un interrupteur differential 30 mA 
situe dans le tableau electrique. 

Les salles de bains et les salles d’eau 
doivent comporter une liaison 
equipotentielle locale, raccordee au 
bornier de terre du tableau. 




eclairages relies a la terre 



La NF C15-100 recommande 3 solutions pour realiser une liaison 
equipotentielle supplementaire: 

• Raccordement direct au niveau d’un meme tableau electrique 

• Raccordement au niveau d’une boite de connexion specifique 
a I’ensemble des circuits concernes par le local, implantes a 
I’exterieur de celui-ci ou dans un local adjacent (paroi commune) 

• Une solution mixte combinant les 2 solutions ci-dessus 


Vous pouvez realiser sans difficulty 
la mise a la terre de vos canalisations 
metalliques grace au connecteur de 
mise a la terre. 

II s’installe rapidement et vous assure 
une mise a la terre fiable. 
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LA NORME NFC 15-100 
DEFINIT DES VOLUMES 
DE PROTECTION 

Les volumes de protection 
determinent la pose des circuits 
et des appareils electriques. 



BAIGNOIRE 



(1) Possibility d’installer des equipements IPX4 
proteges par un interrupteur differentiel 30 mA. 
Exemple: moteur de balneo 
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0 interdit 
0 autorise 


APPAREILS 

MESURE 

DE PROTECTION 

VOLUME 

0 

IPX7 

VOLUME 

1 

IPX5 

VOLUME 

2 

IPX4 

HORS 

VOLUME 

Lave-linge, seche-linge 

Classe 1 

• 

• 

• 

• 

Appareil de chauffage 

Classe 1 

• • 

• 

• 

Classe II 0 

• • 

• 



Classe 1 

• • 

• 

• 

Eclairage 

Classe II 0 

• • 

• 

• 


TBTS 12 V (1) 

(2) 

(2) 

#(2) 

(3) 

Chauffe-eau instantane 

Classe 1 

• 14) 

• (4) 

• 

Chauffe-eau accumulation 

Classe 1 

• 15) 

• (4) 

• 

Interrupteur 


• • 

• 

• 

TBTS 12 V (1) 

• 12] 

#(2) 

(3) 

Prise de courant avec terre 

• • 

• 

• 

Prise rasoir (20 a 50 VA) 

Transfo separation 

• • 

• 

• 

Transfo de separation 

• • 

• 

• 

Canalisation 

• [61 

• (6) 

• 

BoTte de connexion 

• #17) 

• 

• 


Classe I : appareils menagers, convecteurs, appliques... obligatoirement relies a la terre. 
Classe II 0 : appareils electriques double isolation ne devant pas etre relies a la terre. 

IPX4 : protege contre les projections d’eau 
de toutes directions 

IPX5 : protege contre les jets d’eau de toute direction 
IPX7 : protege contre les effets de I’immersion 

X est un chiffre de 0 a 6 qui definit la protection contre I’introduction de corps solides 

(1) TBTS: tres basse tension de security 

(2) le transfo de separation doit etre en dehors des volumes 0,1 et 2 

(3) la tension peut etre portee a 230 V 

(4) si alimente directement par un cable sans boTte de connexion 

(5) chauffe-eau horizontal place le plus haut possible 

(6) limite a I’alimentation des appareils autorises dans ces volumes 

(7) pour LaLimentation directe d’un appareil et en respectant I IP du volume oil elle est situee 









































LE TABLEAU ELECTRIQUE 

Pour mieux comprendre (.’installation electrique, Legrand vous 
propose un tour d’horizon des differents appareils qui composent 
le tableau et assurent la protection des personnes, des biens et 
de ^installation electrique. 
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La protection 
contre la foudre: 
le parafoudre 



La protection 
des personnes: 
Linterrupteur 
differential 



La protection 
des circuits: 
le disjoncteur 


I* T1TT 

I-. _V M V 


Le coffret de 
communication, 
situe avec le tableau 
electrique sur la GTL 
(voir pages 28 a 35) 




LE COMPTEUR ELECTRIQUE 

Linky, le nouveau compteur 
communicant d’Enedis, va equiper 
progressivement tous les foyers. 

II comptabilise la consommation 
electrique du logement, assure la 
gestion des options tarifaires ainsi 
que le releve des consommations. 

II recoit des ordres a distance et peut 
envoyer des donnees. II facilite la vie 
des consommateurs en donnant acces 
a des services gratuits. 

LE DISJONCTEUR D’ABONNE 
(OU DE BRANCHEMENT) 

Place en tete d’installation, il 
coupe le courant dans le cas d’une 
consommation superieure a celle 
souscrite dans I’abonnement. II protege 
egalement les personnes contre les 
contacts indirects et previent des 
risques d’incendie en surveillant les 
defauts d’isolement. II assure une 
selectivity totale avec les interrupteurs 
differentials installes en aval, afin 
que seul le depart ayant le defaut 
d’isolement soit mis hors tension. 

C’est aussi un interrupteur general 
qui permet une coupure manuelle 
d’urgence en cas de probleme. 

Le disjoncteur d’abonne doit etre 
installe par un professionnel, et 
doit etre plombe par le fournisseur 
d’electricite. 


P 296 

Tableau electrique: 
les solutions Legrand 


P 52 

Accessibility des personnes 
a mobility reduite 
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LA PROTECTION 
CONTRE LA FOUDRE : 

LE PARAFOUDRE 

Le parafoudre secteur et le 
parafoudre telephonique protegent 
les equipements sensibles contre 
les effets de La foudre : un seul choc 
peut suffire a Les endommager 
et ce p meme dans Les regions 
rarement exposees. 

La norme NF C 15-100 impose un 
parafoudre dans Les cas suivants : 

• Batiment equipe d’un paratonnerre 

• Batiment situe dans Les 
departements en zone AQ2 et dont 
L’aLimentation est entierement ou 
partieLLement aerienne 

• Batiment situe en zone AQ2 
Lorsque La securite des personnes 
est concernee. ExempLes : 
instaLLation qui comporte un 
equipement de medicalisation a 
domicile, une aLarme intrusion, 
une aLarme incendie, une aLarme 
technique contre Les risques 
domestiques... 


DENSITE DE 
F0UDR0IEMENT 
EN FRANCE ET 



AQ2 

Zones avec niveau keraunique 
NK > 25 jours par an 


I Guyane Martinique 
Guadeloupe 

I Reunion 

St Pierre et Miquelon 


LE SAVIEZ-VOUS ? 


En dehors de la zone AQ2, il est recommande 
d’analyser Les risques pour Les personnes et 
les biens afin de determiner ou non la pose 
d’un parafoudre. 


LECOUP 
DEFOUDRE 
DIRECT 



A 



COMMENT 
5E PROPAGE 
LA FOUDRE? 

On distingue 2 categories de coups 
de foudre : Les directs et Les indirects. 
Ces derniers sont Les plus frequents : 
un seul coup de foudre peut generer 
a distance des surtensions se 
propageant par Le reseau electrique 
jusqu’a L’interieur du batiment et 
pouvant endommager Les circuits 
electriques et Les biens. 

A • La foudre frappe Le batiment : 
un courant de tres forte intensite 
s’ecoule vers La terre. 

B • La foudre atteint une Ligne 
aerienne, electrique ou telephonique, 
generant un courant de plusieurs 
milliers d’amperes. 

C • La foudre frappe Le sol, generant 
une surtension du reseau de terre 
qui se propage a LinstaLLation par 
remontee. 

D • Lorsque La foudre tombe, elle cree 
un rayonnement electromagnetique 
qui se propage dans [’installation via 
Les Lignes aeriennes. 


Les solutions 

parafoudre 

Legrand 
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LA PROTECTION 
DESPERSONNES: 
LINTERRUPTEUR 
DIFFERENTIEL 

En association avec un conducteur de 
protection retie a la terre, t’interrupteur 
differentiet detecte Les fuites de courant 
dues a des defauts d’isotement et 
previent tous risques d’electrocution en 
coupant immediatement t’atimentation 
du circuit concerne tors d’un contact 
accidentet avec te courant. 


connaTtre les points cles 

DE LA NORME NFC 15-100 

• Au moins 2 interrupteurs differentiets par 
logement, dont 1 de type A pour tes circuits 
ptaque de cuisson, tave-tinge, prise de recharge 
vehicute etectrique. 

• Les autres circuits doivent etre proteges par 
au moins un interrupteur differentiet de type AC 
ou de type A. 

• Repartition des circuits ectairage et prises 
de courant sous au moins 2 interrupteurs 
differentiets, pour assurer une continuity de 
fonctionnement. 

• 8 circuits maxi sous un meme interrupteur 
differentiet. 


La presence d’interrupteurs differentiets 
de sensibitite 30 mA est obtigatoire pour 
tous tes circuits. 

Le nombre et te type d’interrupteurs 
differentiets sont determines par ta taitte 
de t’instattation etectrique. 


i i r 


© ® 


sS 


Plaques 
de cuisson 


Lave-linge Prise recharge 
vehicute 
etectrique 


1 TYPE A El 

.. a 

tf 


1 TYPE AC S 


+ 


AU MOINS 
2 INTERRUPTEURS 
DIFFERENTIELS 
PAR LOGEMENT 


IMPOSES SOUS TYPE A 



T 

i 


r^r - 


© 

' | ' 

© 

^ 1 X 


Prises 
de courant 

Lumieres 

Prises 
de courant 

Lumieres 

REPARTIS SOUS 2 INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS j 


XjL 

eu m 

Autres circuits: four 
etectrique, lave-vaissette, 
convecteurs, chauffe-eau, 
VMC, volets mutants... 



8 CIRCUITS MAXI 
PAR INTERRUPTEUR 
DIFFERENTIEL 

1 disjoncteur par circuit 


Les interrupteurs 

differentiets 

Legrand 
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CALCULER L'INTENSITE DES 
INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS 

La NF C 15-100 impose de respecter 
t’une de ces 2 regies : 

Regie de I’amont : L'intensite de chaque 
interrupteur differentiet doit etre superieure 
ou egale au calibre du disjoncteur d’abonne. 



REGLEDEL'AMONT 


connaTtre les differents types 

D'INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS 



LE TYPE AC EH 

Protege contre tes courants de defaut 
a composante alternative. Exemple : 
contact avec une partie sous tension. 
On I’utitise pour proteger la plupart 
des circuits sauf tes circuits ptaque 
de cuisson, lave-linge et prise de 
recharge vehicute etectrique. 


Regie de I'aval : sur une meme rangee 
du tableau, Lintensite de t’interrupteur 
differentiet doit etre superieure ou 
egale a : 

• 1 fois la somme des intensites des 
disjoncteurs atimentant Les circuits 
chauffage etectrique, chauffe-eau et 
prise recharge vehicute etectrique 

• + 0,5 fois ta somme des intensites 
des disjoncteurs des autres circuits. 


REGLE DE L’AVAL 








l 

w. 





'¥ -i 

I 

L- 


i 

L- 


n 
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mm 


LE TYPE A v 

En plus des courants de defauts detectes 
par te type AC, permet un declenchement 
en presence de courant redresse genere 
par des circuits electroniques. It doit 
obtigatoirement proteger Les circuits 
plaque de cuisson, lave-linge et prise 
de recharge vehicule electrique. 

LE TYPE tmm 

Presente une immunite renforcee aux 
declenchements intempestifs, generes 
par des perturbations sur te reseau. 

It est adapte a La protection des 
circuits atimentant un congelateur 
ou du materiel informatique. 


Exemple de calcul sur une rangee : 


CIRCUITS 

INTENSITY 

DISJONCTEUR 

CALCUL 

Convecteurs 

20 A 

20 A 

Prises 

16 A 

8 A 

Lumieres 

10 A 

5 A 

TOTAL 

33 A 


Dans ce cas, choisir un interrupteur 
differentiet 40 A. 


LESAVIEZ-V0US? 


Le symbote de reperage 
du type A, AC ou F 
figure sur ta face avant 
des interrupteurs 
differentiets. 

Exemple: type A E 
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LA PROTECTION 
DESBIEN5: 

LE DISJONCTEUR 

Tout circuit doit comporter a son 
origine un dispositif de protection contre 
les surintensites : Le disjoncteur. 

Ce dispositif coupe immediatement 
Le courant en cas de : 

• court-circuit (contact phase et neutre), 

• surchauffe des cables electriques 
Lorsqu’on branche un appareiltrop 
puissant ou trap d’appareils sur un 
meme circuit. 

II evite ainsi les echauffements et 
les risques d’incendie. 



•• 


• Un 

k 

fif f 

T Phase (L) 

•• u 

1 Neutre (N) 


O 

o 

1 disjoncteur 

Les coupe-circuits 

par circuit 

et les fusibles sont 

1 circuit 

interdits en neuf et 

par disjoncteur 

grosse renovation 


LES CIRCUITS ELECTRIQUES 
DANS LE LOGEMENT 



SECTION MINI 
FILS 

INTENSITE MAXI " 1 
DISJONCTEURS 

CIRCUIT 

PROTEGE 

"A" Lumieres 

i 

1,5 mm 2 

16 A 

8 points lumineux maxi par circuit 

Au moins 2 circuits par logement (> 35 m 2 ) 


© 

Prises de courant avec terre 

1,5 mm 2 

16 A 

8 prises maxi par circuit 

2,5 mm 2 

20 A 

12 prises maxi par circuit 

- 

L° °Ji 

Prises de courant avec terre 
dediees cuisine 121 

2,5 mm 2 

20 A 

6 prises maxi 


= 

Volets roulants 

1,5 mm 2 

16 A 

Au moins 1 circuit dedie pour I’ensemble 
des volets 


_ in 

□ 

i Chauffage 
electrique 

2,5 mm 2 

20 A 

1 circuit dedie par tranche de 4500 W 

i 


■ Lave-vaisselle, lave-linge, 
seche-linge, four electrique, 

* chauffe-eau, congelateur... 

2,5 mm 2 

20 A 

1 circuit dedie parappareil 

Au moins 3 circuits par logement 


ti 

Plaques 

decuisson 

6 mm 2 

32 A 

1 circuit dedie 


(1) La norme preconise des intensity maxi. II est conseille de les respecter. 

Un choix d’intensite inferieure peut entrainer a minima des declenchements intempestifs. 

(2) Hors prises de courant specialises 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 


Lorsque Linstallation est realisee par un professionnel, celui-ci a 
I'obligation de fournir un schema detaille avec le reperage des circuits. 
Ainsi, Lutilisateur comprend mieux son installation, et, en cas de panne, 
les interventions sont plus simples et plus rapides. 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 


P 302 

Les disjoncteurs 
Legrand 
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LES CIRCUITS LUMIERES 

Un circuit lumiere ne doit pas 
comporter plus de 8 points lumineux : 
plafonniers, appliques, prises 
commandees, etc. 

Pour plus d’evolutivite, il est conseille 
de prevoir 5 ou 6 points lumineux par 
disjoncteur. 

Le circuit est cable en fils de 1,5 mm 2 
et protege par un disjoncteur 
de 16 A maxi. 

Tous les circuits d’eclairage doivent 
comporter un conducteur de protection 
relie a la terre. 

Le nombre de circuits d’eclairage doit 
etre au minimum de 2 par logement, 

1 par studio. 


DISJONCTEUR 8 POINTS 

16 A MAXI LUMINEUX 

- MAXI 



t 



Section fils 1,5 mm 2 


Plafonniers, appliques, 
lampes branchees 
surprises commandees 
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LES BOITESDES POINTS DE CENTRE 
DOIVENT ETRE ACCROCHEES A LA 
STRUCTURE DU BATIMENT PAR UNE TIGE 
FILETEE, UN CABLE... 




CONNEXION D’UN LUMINAIRE 
SUR SOCLE DCL (1) 



LES POINTS DE CENTRE 

Dans le sejour, La cuisine et dans 
Les chambres, Le point d’eclairage 
obLigatoire est constitue par un point 
de centre en pLafond. 

Le dispositif de suspension de chaque 
point de centre doit pouvoir supporter 
une charge allant jusqu’a 25 kg. 

En complement des points de centre, 
ou dans Les autres pieces de La 
maison, d’autres points d’ecLairage 
peuvent se situer au niveau des 
murs (appLiques), du soL ou d’une 
prise de courant commandee par un 
interrupteur. 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 


LES BOITES POUR 
LUMINAIRES 

Les boTtes de raccordement des 
Luminaires en point de centre ou en 
appLique doivent etre equipees d’un 
socLe DCL (Dispositif de Connexion 
Luminaire). 

CeLui-ci comporte une prise permettant 
L’instaLLation ou Le rempLacement d’un 
Luminaire parsimpLe branchement 
ou debranchement de La fiche du 
Luminaire. IL existe des boTtes DCL 
specifiques pour Les points de centre et 
pour Les appLiques muraLes. 

CAS DE LASALLE DE BAIN 

Dans La saLLe de bains, Le point 
d’ecLairage est constitue d’une boTte 
DCL avec obturateur pour attente 
Luminaire ou d’un Luminaire protege 
contre Les projections d’eau de toutes 
directions (indice de protection IPX4). 


(1) DCL : Dispositif de Connexion Luminaire. 


LES POINTS 
D’ALLUMAGE 

Les points d’aLLumage doivent etre 
installes a une hauteur comprise 
entre 0,90 m et 1,30 m. 

Dans chaque piece equipee d’un point 
d’ecLairage, iL faut au moins un point 
d’aLLumage fixe pres de chaque acces. 

Dans Les couLoirs et Les circuLations, 
iLs pourront etre realises soit par des 
commandes manueLLes avec ou sans 
variateur de Lumiere, soit par une 
commande automatique par detection 
de mouvements. 



LES POINTS 
D’ECLAIRAGE 

La norme impose au moins un point 
d’ecLairage dans chaque piece. 

A L’exterieur, vous devez instaLLer un 
point d’ecLairage au-dessus de chaque 
acces : porte d'entree principaLe, 
porte de service... 

Une prise de courant commandee par 
un interrupteur est consideree comme 
un point d’ecLairage. 


Point de centre 



PIECES 

POINTS D’ECLAIRAGE 


1 point de centre equipe DCL 

.l 1 ^^ 1 ). CHAMBRE 

Tl-IT 

1 point de centre equipe DCL 

CUISINE 

S 

1 point de centre equipe DCL 

1 . AUTRES PIECES 

d 1 d ET DEGAGEMENT 

^ (sup. a 4 m 2 hors WC) 

1 point de centre ou 
en appLique equipe DCL 

EXTERIEUR 

p (entree principaLe 

on de service! 

1 point d’eclairage 
au-dessus de chaque acces 

p SALLE DE BAINS 

■j ■■ (volume 2 et volume 

S - r cache) 

1 point d’eclairage protege 
contre Les projections d’eau 
detoute direction 


P 52 

Accessibility des personnes 
a mobilite reduite 
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LES CIRCUITS DE PRISES 
DE COURANT AVEC TERRE 

La norme NF C 15-100 impose un certain nombre de 
recommandations pour le nombre de prises de courant par piece, 
les sections de fils a utiliser, les protections a prevoir. 


> • vfl 

i&Jfl; 

4 
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LES CIRCUITS DE 
PRISES DE COURANT 

Si votre circuit est cable en fils de 

1.5 mm 2 et est protege au tableau par 
un disjoncteur de 16 A, vous pouvez 
installer jusqu’a 8 prises par circuit. 

Si votre circuit est cable en fils de 

2.5 mm 2 et protege au tableau par 
un disjoncteur de 20 A, vous pouvez 
installer jusqu’a 12 prises par circuit. 

Notez que le decompte se fait par 
prise, que celle-ci soit integree dans 
une boTte simple ou multiposte. 

Tous les circuits de prises doivent 
comporter un conducteur de protection 
relie a la terre. 


DISJONCTEUR 
16 A MAXI 



Section fils 1,5 mm 2 


8 PRISES 
DECOURANT 
MAXI 

Hors prises cuisine 
et prises specialises 
(voir page suivante) 



DISJONCTEUR 
20 A MAXI 



y Section fils 2,5 mm 2 


12 PRISES 
DECOURANT 
MAXI 

Hors prises cuisine 
et prises specialises 
(voir page suivante) 



LESAVIEZ-V0US? 



Dans le neuf, la fixation a griffes dans les 
boites d'encastrement est interdite pour 
tous les interrupteurs et prises de courant, 
afin d’ameliorer la securite et la perennite 
de ^installation. 



Une prise de courant commande 
par un interrupteur est considers 
commeun point declairage: 
elle fait partie du circuit lumieres. 





ra 
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LE NOMBRE DE PRISES 
DE COURANT AYEC TERRE 
PAR PIECE 

La norme impose un nombre 
minimum de prises de courant dans 
chaque piece, comme indique dans 
le tableau ci-contre. 

C’est une assurance de contort mais 
aussi de securite, en evitant trop de 
branchements sur des multiprises. 

Toutes les prises sont 
obligatoirement equipees de 
broche de terre et reliees a la terre. 


HAUTEUR DES PRISES 

Les prises de courant jusqu’a 20 A 
devront etre installees a 5 cm 
minimum du sol fini. 

Cette hauteur est de 12 cm pour les 
prises de courant de plus de 20 A. 


PIECES 

PRISES DE COURANT 

4* 

SEJOUR 

<28 m 2 

1 par tranche de 4 m 2 
avecun minimum de 5 prises 

1 fc-4 


1 par tranche de 4 m 2 
avec un minimum de 7 prises 



>28 m 2 


CHAMBRE 


3 prises minimum 

Tl-IT 



£M 

CUISINE 

<4 m 2 

3 prises minimum 

>4 m 2 

6 prises minimum, 
dont 4 en plan de travail 

h 1 fI 

AUTRES PIECES 
ET DEGAGEMENT 
(hors WC) 

>4 m 2 

1 prise minimum 


PRISES DE 
PLUS DE 20 A 


LESAVIEZ-VOUS? 



Afin de disposer d’un nombre suffisant de prises 
de courant pour les equipements multimedias, 
la norme en preconise 2 supplemental a proximite 
des prises de communication RJ 45, en priorite 
dans le sejour. 

Les plaques multipostes Legrand permettent 
d’associer les prises pour gagner de la place. 
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LE + LEGRAND 


Regroupez les 4 prises imposees 
par la norme en plan de travail 
dans une prise quadruple precablee 
compacte: vous gagnez de la place, 
unseulraccordementsuffit. 


LES PRISES DANS 
LA CUISINE 

La norme impose un minimum de 
6 prises de courant dans la cuisine 
(plus de 4 m 2 ) dont 4 en plan de travail. 

Elies doivent etre alimentees par un 
circuit electrique dedie comportant 
un maximum de 6 prises, hors prises 
commandees ou specialises : four 
electrique, lave-vaisselle, plaques 
de cuisson... 

LES CIRCUITS SPECIALISES 

Une installation doit comporter au 
moins 4 circuits specialises : 

• 1 circuit dedie a la cuisiniere / 
plaque de cuisson, protege par un 
disjoncteur 32 A et alimente en 6 mm 2 , 

• au moins 3 autres circuits, proteges 
chacun par un disjoncteur 20 A et 
alimentes en 2,5 mm 2 , dedies aux 
appareils tels que refrigerateur, four, 
lave-vaisselle, micro-ondes, etc. 



Option: 4 PRISES 

une prise EN PLAN DE TRAVAIL 

en plus 





SECTION MINI 

INTENSITY MAXI 111 

CIRCUIT 



FILS 

DISJONCTEURS 

PROTEGE 

i 


■ Lave-vaisselle, lave-linge, 
four electrique, chauffe-eau, 

' congelateur, micro-ondes... 

2,5 mm 1 

20 A 

1 circuit dedie parappareil 

Au moins 3 circuits parlogement 


II 

Plaques 
de cuisson 

6 mm 2 

32 A 

1 circuit dedie 


(1) La norme preconise des intensity maxi. II est conseille de les respecter. 

Un choix d’intensite inferieure peut entrainer a minima des declenchements intempestifs. 


P 86 

Les prises 
Celiane Surface 






























































































LES CIRCUITS CHAUFFAGE 
ET VOLETS ROULANTS 


La norme NF C 15-100 impose desormais un circuit 
specifique avec une protection dediee pour : 

• les appareils de chauffage electrique 

• les volets roulants electriques. 
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LE CIRCUIT 
CHAUFFAGE 

En cas de chauffage electrique, la 
norme NF C 15-100 impose qu'un 
circuit soit systematiquement dedie aux 
appareils de chauffage. La protection 
par disjoncteur et la section des fils sont 
definies suivant la puissance totale des 
appareils (voir tableau ci-dessous). 



EXEMPLE AVEC PUISSANCE TOTALE 

DISJONCTEUR 20 A 4500 W MAXI 


PUISSANCE 
TOTALE MAXI 

SECTION MINI 
FILS 

INTENSITE MAXI 
DISJONCTEURS 

3500 W 

1,5 mm 2 

16 A 

4500 W 

2,5 mm 2 

20 A 

5750 W 

4 mm 2 

25 A 

7250 W 

6 mm 2 

32 A 


i 

L= 

ifi 


ill 


in 


in 


I_II_II_I 


l 


Section fils 2,5 mm 2 


? ? 

Prevoir 1 disjoncteur par 
tranche de puissance 
totale (exemple: 20 A 
J par tranche de 4500 W) 


LE CIRCUIT 
VOLETS ROULANTS 

En cas de volets roulants motorises, 
la norme NF C 15-100 impose de 
creer au moins un circuit specialise, 
systematiquement dedie aux moteurs 
de volets. 

II est cable en fils de 1,5 mm 2 et protege 
par un disjoncteur de 16 A maxi (ou 20 A 
avec des fils de 2,5 mm 2 ). 


ASTUCE 


II est conseille de repartir les moteurs 
de volets sur 2 circuits, car si tous 
les moteurs sont installes sur le meme 
circuit, en cas de probleme sur celui-ci, 
plus rien ne fonctionne: il est impossible 
d’actionner les volets. 


CIRCUIT 1 


Section fils 1,5 mm 2 


CIRCUIT 2 




p : 


i 

V 

? 1 

i 

L_ 

N 1 

jyjljyj 

Disjoncteur 

16 A circuit 1 


i — 

MllM 


Disjoncteur 
16 A circuit 2 


Section fils 1,5 mm 2 


AVANTT0UTE INTERVENTION, 
C0UPEZLEC0URANT. 


P 204 

Les interrupteurs 
de volets Legrand 
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LE RESEAU 
DE COMMUNICATION 


La communication gagne toute la maison : telephone, ordinateur, 
television, jeux en reseau, partage de fichiers, imprimante en 
reseau... C’est pourquoi la norme NF C 15-100 amendement 5, 
completee de I’arrete du 3 aout 2016, impose la presence d’un 
coffret de communication et definit ^installation d'un cablage 
et de prises specifiques. 
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LES PRISES DE 
COMMUNICATION 

• Les prises de communication doivent 
etre de type RJ 45 de categorie 6 blindee 
minimum (cat. 6 STP). 

• Le nombre minimal de prises RJ 45 
est defini dans le tableau ci-dessous. 
Chaque prise doit etre reliee par un cable 
raccorde au coffret de communication. 

• Lorsqu’une prise de communication 
est installee dans une piece du logement, 
elle doit etre placee a proximite d’une 
prise de courant. 

• 2 prises de courant supplementaires 
doivent etre positionnees suivant les 
besoins, a defaut dans le sejour pour 
brancher les equipements multimedia. 


en construction neuve 

PERM1SK CONSTRUme DEPOSE 
[ PMflIR DU I 6 " SEPTEMBRE 2016 



PRISE RJ 45 FULL MEDIA CELIANEI COPPER 


NOMBRE DE PRISES RJ 45 
CAT. 6 BLINDEES (STP) 


PIECES 

LOGEMENT 

T1 

LOGEMENT 

T2 

LOGEMENT 
T3 ET + 

TOTAL MINIMUM 

PAR LOGEMENT 

2 prises 

RJ 45 

3 prises 

RJ 45 

4 prises 

RJ 45 

fp=i »»« 

2 prises 

RJ 45 

juxtaposees 

2 prises 

RJ 45 

juxtaposees 

2 prises 

RJ 45 

juxtaposees 


,l l ^ N l. AUTRES PIECES 


1 prise 

RJ 45 

2 prises 

RJ 45 

Tl-IT 


LE SAVIEZ-VOUS ? 


La norme impose une prise de courant a 
proximite des prises de communication, ainsi 
que des prises juxtaposees dans le sejour. 
Les boites et plaques multipostes Legrand 
vous permettent de les associer pour gagner 
de la place. 




P 242 

Le multimedia 
dans le logement 



















































38 I MON GUIDE ELECTRICITEI L’ll 


en construction neuwe 

PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSE 
IPART1R DU SEPTEMBRE20U 


LE CABLE 

UtiUser du cable cuivre 4 paires torsadees : 

• Grade 2 TV minimum : 1 paire avec ecran 
de blindage 

• ou Grade 3 TV : 4 paires avec ecrans de 
blindage. 

Ces types de cables permettent de 
distribuer les services de communication 
audiovisuelle (TNT, reseaux cables et 
satellite), le telephone et les donnees 
numeriques (internet). 


GRADE 2 TV 
AU MINIMUM 
1 Gigabit/s 


1 paire avec 
ecran de blindage 


GRADE 3 TV 
10 Gigabits/s 



4 paires avec 
ecrans de blindage 


TOUT SURLEMEME CABLE 

rami 


Television 
(TNT HD, satellite, 
cable, TV box HD) 
+ internet 
+telephone 



LE CABLAGE 

Le cablage doit etre realise en etoile a partir 
du coffret de communication vers les prises 
de communication de type RJ 45 m . 


(1) Un cablage en cable coaxial et prises TV peut etre 
installe en complement. 


CABLAGE OBLIGATOIREMENT EN ETOILE 

Prises de communication RJ 45 






Coffret de 
communication 


139 



LE COFFRET DE COMMUNICATION 

Le coffret de communication doit etre constitue 
des elements suivants : 

• des dispositifs de terminaison interieurs adaptes : 
cuivre DTI RJ 45 et/ou optique DTIo, 

• un bandeau de brassage equipe de 4 connecteurs 
RJ 45 de categorie 6 blindee minimum, 

• un dispositif d’adaptation/repartition des services 
de communication audiovisuels (TNT, satellite, cable), 
actif ou passif en fonction de la longueur des cables 
et du niveau de signal TV en entree, 

• un dispositif de mise a la terre. 



COFFRET FULL MEDIA TOUT RJ 45 LEGRAND 
POUR L0GEMENTT4, T5.T6 


PRISES DE COMMUNICATION RJ45 


BANDEAU BRASSAGE 

4 connecteurs RJ 45 
Cat. 6 blindee (STP) 
au minimum 


ARRIVEE 

TELEPHONE 






T T 


i V 


Repartiteur 

TV 



m 


Reseau public 
de communication 
cuivre ou fibre optique 

DTI: Dispositif de Terminaison 
Interieur RJ 45 

DTIo: Dispositif de Terminaison 
Interieur Optique 


DTI 

et/ou 

DTIo 

V 


• • • • 


Dispositif 
de mise a la terre 


Box, switch ethernet... 

□ □ □ □ 


Au moins une prise 
de courant avec terre 


ARRIVEE TELEVISION 

TNT HD-Satellite-Cable 


EMPLACEMENT 
DEDIE EQUIPEMENTS 

Espace obligatoire sous le coffret, 
prevu pour recevoir les equipements 
de communication (voir p. 43) 

Mini: 240 x 300 mm 
Profondeur 200 mm 


P 254 

Les solutions 
reseau cable Legrand 
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Situee dans I’Espace Technique Logement (ETEL), la GTL regroupe 
I’ensemble des equipements de protection, de commande et de 
communication du logement. La norme NF C 15-100 definit des 
hauteurs precises des appareils pour en faciliter I’acces. 



LA GAINE TECHNIQUE 
LOGEMENT (GTL) 
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LESPACE TECHNIQUE 
LOGEMENT (ETEL) 

L’ETEL est un espace du sol au 
plafond strictement reserve a 
I’alimentation electrique et aux 
appareils de protection, de controle 
et de commande de l’installation. 

On y retrouve aussi le coffret 
de communication. 

Aucun fluide autre qu’electrique 
(eau, gaz...) ne doit s’y trouver. 

Ses dimensions interieures 
minimales sont de 0,60 m de large 111 
par 0,25 m de profondeur. 


LA GAINE TECHNIQUE 
LOGEMENT (GTL) 

La GTL regroupe I’ensemble des 
equipements de protection, de 
commande et de communication du 
logement: disjoncteur d’abonne, 
tableau electrique, coffret de 
communication... Elle est situee 
dans I’ETEL (voir ci-dessus) a 
linterieur du logement ou dans un 
local annexe directement accessible 
(garage communiquant directement 
avec la maison par exemple). 

En renovation, lorsque la regie 
ci-dessus est irrealisable, 
il faut toutefois eviter d’installer le 
tableau dans un endroit humide ou a 
proximite de tuyaux d’eau et de gaz. 


o 


ETEL GTL 


(1) Cette largeur peut etre reduite et etre egale a la largeur de la 
GTL augmentee de 0,10 m. Exemple: pour une largeur de GTL de 
0,25 m, la largeur de I'ETEL sera de 0,25 m + 0,10 m = 0,35 m 
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PLATINE 

DISJONCTEUR 

D’ABONNE 



Manette 

disjoncteur 

d’abonne 


1,80 m maxi 


0,90 m mini 


TABLEAU 

ELECTRIQUE 



T TTTT 



1,80 m maxi 

Manettes 0 P 90 m mini (coffret sans porte) 

disjoncteurs 0,50 m mini (coffret avec porte) 


COFFRET DE 
COMMUNICATION 


r 



HAUTEUR DES APPAREILS 
SUIVANT NFC 15-100 

La norme impose que les protections 
se situent entre des hauteurs maxi et 
mini pour en faciliter I’acces. 



P 52 

Accessibility des personnes 
a mobilite reduite 
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POSSIBILITY D’INSTALLATION DE LA GTL 


PLAFOND 


Departs circuits 

t 


SOL 


t 

Arrivee courants 


Arrivee courants 





si 


si 

:in. 


niiiiiiiiiiii 

miiiiiiiiiii 

© a 


© B 





4 , 

Departs circuits 



© a 


A 

NK 

Arrivee Departs 
courants circuits 


Arrivee Departs 
courants circuits 





miiiiiiiiiii 

miiiiiiiiiii 

© a 



ESPACE POUR 
EQUIPEMENTS 
ADDITI0NNELS 



ESPACE POUR EQUIPEMENTS 
DE COMMUNICATION ADDITIONNELS 

Un volume attenant ou integre au tableau de 
communication, de dimensions minimales 
24 x 30 cm et de profondeur 20 cm, permet 
I’accueil des equipements supplementaires : 
box de I’operateur, switch ethernet, 
amplificateur... 

Ce volume comprend au moins une prise 
de courant avec terre pour alimenter ces 
equipements lorsqu’ils sont actifs. 


LE + LEGRAND 


Un support avec prise de courant integree 
permet d’installer la box a proximite du 
coffret de communication. 
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JE DIAGNOSTIQUE 
MON INSTALLATION 


Pour etre bien avec L’eLectricite, il est essentiel de savoir 
si elle represente des risques pour votte securiite. 

En 12 questions, faites le point p$ur savoir si volS etes 
correctement protege et stvotre installation repond a 
la norme NFC 15-100. i 
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VOUS ETES PROTEGE, votre 
installation est conforme 


□ VOUS N’ETES PAS 

CORRECTEMENT PROTEGE, 

vous devez mettre 

votre installation en securite 




i a ii.ei- 1 . a TBnnE VOIR P.10 

LAMISEALATERRE lamiseala terre 

Les masses metalliques (canalisations, huisseries metal, 
vidanges metalliques...) sont-elles reliees a la terre ? 



NON 

o Je relie les masses metalliques a la terre 
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LE TABLEAU ELECTRIQUE 

Les circuits de mon installation sont-ils proteges par un ou 
plusieurs differentials, identifiables a leur bouton test ? 


VOIR P.22 

LESINTERRUPTEURS 

DIFFERENTIELS 



NON 

-o Je pose des interrupteurs differentials 

pour proteger les personnes 


QUESTION 5 


VUIIX I . LH 

LES DISJONCTEURS 

LE TABLEAU ELECTRIQUE 

Mon installation electrique a-t-elle un tableau regroupant les protections ? 





-o Je peux les remplacer 
par des disjoncteurs 


■o Je remplace mon vieux tableau 


ATION ELECTI 
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QUESTION 6 


VOIR P.26/30/34 
LES CIRCUITS 
ELECTRIQUES 


LE TABLEAU ELECTRIQUE 

Tous mes circuits sont-ils proteges, en conformite avec la norme NF C15-100 ? 


9 


LUMIERES 


PRISES 


VOLETS 

ROULANTS 


CONVECTEURS 


DISJONCTEUR 
OU COUPE-CIRCUIT 

10 Aou 16 A 

1 pour 8 points lumineux 


16 A 

1 pour 8 prises 


20 A 

1 pour 12 prises 


16 A 

1 pour tous les volets 


OUI NON 


□ 


□ 


□ 


□ 


2° A I—I 

1 par tranche de 4500 W I_I 


CHAUFFE-EAU 


20 A 

1 dedie 


□ 


LAVE-VAISSELLE 


20 A 

1 dedie 


□ 


LAVE-LINGE 


20 A 

1 dedie 


□ 


n 


FOUR ELECTRIQUE 


20 A 

1 dedie 


□ 


oo a 

PLAQUES DECUISS0N 


□ 


CONGELATEUR 


20 A 

1 dedie 


□ 


TV, INFORMATIQUE, HI-FI 


16 A 

1 par equipement 


□ 


Je protege 
mes circuits 


ANOTER 


Au moindre doute sur la securite 
devotre installation electrique, 
faites appel a un professionnel 
de lelectricite: il etablira un 
diagnostic precis sur son etat et 
la nature des travaux a prevoir. 


QUESTION 7 


LES FILS ELECTRIQUES 


Mes fils electriques sont-ils conformes ? 


VOIR P.24 
SECTION FILS 
ELECTRIQUES 



□ 


OUI 

Fils cuivre rigides 
avec gaine plastique 


NON 

Conducteurs 
souples multibrins 


NON 

Fils avec 
isolant tissu 



NON 

Fils oxydes, isolant abime, 
section tropfaible 


■o Je remplace mes 
fils electriques 
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QUESTION 8 


LES FILS ELECTRIQUES 

Le cheminement de mes fils electriques est-il conforme ? 


VOIR P.122 

LESMOULURES 

ELECTRIQUES 




dans les murs 
avec gaines et 
boites plastique 


moulures 

plastique 



des moulures plastique 
ouje les encastre dans 
le mur avec des gaines 


QUESTION 9 


LESINTERRUPTEURS 

Mes interrupteurs sont-ils conformes ? 


VOIR P.26 
LES CIRCUITS 
LUMIERES 




sans vis 
apparentes 


porcelaine, 
metal ou plastique 




NON 

Interrupteur a 
vis apparentes 


■o Je remplace mes 
interrupteurs 
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QUESTION 10 


VOIR P. 30 

LES CIRCUITS DE 

PRISES DE COURANT 
AVECTERRE 

LES PRISES DE COURANT 

Mes prises de courant sont-elles conformes ? 



n oui 

I_I Prises avec 

brochedeterre 
et sy steme 
pour protection 
enfant (eclips) 



(1) Prises sans terre dans les autres pieces: la NF C15-100 n'impose pas de les remplacer par des prises avec 
terre. Neanmoins, il faut eviter d'y brancher des appareils qui exigent d'avoir une broche de terre, notamment le ter 
a repasser. 


ANOTER 


Au moindredoutesurla securite 
devotre installation electrique, 
faites appel a un professionnel 
de Eelectricite: il etablira un 
diagnostic precis sur son etat et 
la nature des travaux a prevoir. 
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QUESTION 11 


VOIR P.14 

LES PIECES D'EAU ET 
L’ELECTRICITE 

LA SALLE DE BAINS 


Dans ma salle de bains, les appareils electriques sont-ils suffisamment 
eloignes de la baignoire ou du bac a douche ? 



NON 

Eclairage, interrupteur, prise de courant, appareil de 
chauffage electrique a moins de 2,25 m au-dessus 
de la baignoire ou du bac a douche 

—o Je respecte les volumes de protection 
dans les pieces d’eau 


NON 

Prise de courant a moins de 0,60 m 
a cote de la baignoire ou du bac a douche 


■o Je respecte les volumes de protection 
dans les pieces d’eau 



QUESTION 12 


VOIR P.36 

LE RESEAU DE 
COMMUNICATION 

LE RESEAU DE COMMUNICATION 


Disposez-vous d un coffret de communication et de prises specifiques 
pour la TV et I’acces a internet, au telephone ? 



Je pose un coffret etdes prises 
de communication 
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JE VENDS OUJELOUE 
MON LOGEMENT 


LE DIAGNOSTIC 

ELECTRIQUE OBLIGATOIRE (DEO) 

Le diagnostic electrique permet de savoir 
si I’installation electrique d’un logement 
presente ou non des risques pour la securite 
des personnes. 

II doit etre etabli : 

• Lors de la vente d’un logement 
de plus de 15 ans. 

• Au moment de la signature ou du 
renouvellement d’un bail a usage 
d’habitation, lorsque I’installation a 
ete realisee il y a plus de 15 ans. 

Comme pour le controle technique 
automobile, il doit etre realise par un 
professionnel forme et certifie par un 
organisme agree, qui determine, selon des 
criteres de securite bien definis, I’existence : 

• D’un appareil general de commande et 
de protection, et de son accessibility. 


• D’au moins un dispositif de protection 
differentielle, adapte aux conditions de 
mise a la terre, en tete d’installation. 

• D’un dispositif de protection 
contre les surintensites, adapte a la 
section des conducteurs electriques, 
pour chacun des circuits. 

• D’une liaison equipotentielle et d’une 
installation electrique adaptees aux 
conditions particulieres des locaux 
contenant une baignoire et une douche. 
Il devra egalement mentionner les 
materiels electriques inadaptes a 
I’usage ou presentant des risques de 
contact direct avec des elements sous 
tension ainsi que les conducteurs 

non proteges mecaniquement. Le 
diagnostic electrique ainsi etabli est 
valable pour une duree de 3 ans. 
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Les dispositions relatives a I’accessibilite ne figurent plus dans 
la norme NF C 15-100, amendement 5. II convient cependant de 
respecter certaines regies pour faciliter les gestes au quotidien. 
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Manette 

disjoncteur 

d’abonne 


1,30 m maxi 

0,90 m mini 


T 


T T Tftt 


1,80 m maxi 

Manettes o,75 m mini 
disjoncteurs 


- T I M 


t Ttrr 




LA HAUTEUR DES 
APPAREIL5 SUR LA GTL m 

La gaine technique logement doit etre 
situee au niveau d’acces de L’unite de 
vie 121 et directement accessible depuis 
celle-ci. Par exemple, elle peut etre 
situee dans le garage si celui-ci est 
au meme niveau que la maison et 
communique directement avec elle. 



LESAVIEZ-VOUS? 


Les dispositions relatives a I’accessibilite des batiments 
d’habitation aux personnes handicapees qui avaient ete 
introduites par I'amendement 3 de la norme NF C15-100 
en aout 2010 ne figurent plus desormais dans la norme 
NFC 15-100. 

Celles-ci restent neanmoins obligatoires par ^application 
des articles R.111-18 du code de la construction, I’arrete 
du ler aout 2006 modifie et la circulaire interministerielle 
modifiee du 30 novembre 2007. 


(1) Cette regie peut ne pas etre appliquee dans le cas d'installations 
electriques dans une maison individuelle pour laquelle I'occupant est 
connu lors du depot de permis de construire. 

(2) L'unite de vie est constitute des pieces suivantes: 

• Maison individuelle sur un seul niveau: cuisine, sejour, chambre, salle 
de bains, WC 

• Maison individuelle sur plusieurs niveaux: cuisine, sejour, WC avec 
lavabo, situes au niveau d'acces du logement 

• Logement collectif: cuisine, sejour, chambre, salle de bains, WC 
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LES POINTS D’ALLUMAGE m 

En plus des dispositions generates 
imposees par la NF C 15-100, les points 
suivants doivent etre respectes : 

• Installer les interrupteurs a 
plus de 0,40 m d’un angle. 

• Line prise doit etre placee a cote 
de I’interrupteur dans chaque 
piece de I’unite de vie 121 . 

• Dans les logements sur plusieurs 
niveaux, la commande de i’eclairage 
des escaliers doit etre realisee a 
chaque niveau soit par des interrupteurs, 
soit par une commande automatique par 
detection de mouvements ou de presence. 


0,40 m mini 


(1) Cette regie peut ne pas etre appliquee dans le cas d'installations 
electriques dans une maison individuelle pour laquelle t'occupant est 
connu lors du depot de permis de construire. 

(2) L'unite de vie est constitute des pieces suivantes: 

• Maison individuelle sur un seul niveau: cuisine, sejour, chambre, 
salle de bains, WC 

• Maison individuelle sur plusieurs niveaux: cuisine, sejour, WC avec 
lavabo, situes au niveau d'acces du logement 

• Logement collectif: cuisine, sejour, chambre, salle de bains, WC 


LE + LEGRAND 


Une prise doit etre placee a cote de 
Linterrupteur dans chaque piece. 
Les boites et plaques multipostes 
Legrand vous permettent de les 
associerpourgagnerde la place. 



JE DECOUVRE LES 
SOLUTIONS LEGRAND 
POUR LES PERSONNES 
AMOBILITE REDUITE 

Un logement qui apporte contort et 
tranquillite a ses occupants doit integrer 
tres tot les solutions qui repondent aux 
attentes de la vie, tout en prevenant des 
aleas de l’existence : vieillissement, 
autonomie reduite... Pour que chacun vive 


mieuxa son domicile, Legrand propose 
des solutions innovantes, a adopter par 
tous... et pour longtemps. 
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#mamaisonsimplementconnectee 


CELIANE™ 

WITH NETATMO 

JE CONTROLE 
MA MAISON DEPUIS 
MON SMARTPHONE 



Plus besoin de se deplacer 
pour chercher les interrupteurs : 
depuis votre smartphone, vous 
commandez lumieres, appareils 
electriques et volets ou que 
vous soyez, d’un simple geste 
ou par la voix. 


(voir page 72) 

H 

ASSISTANT VOCAL 


(voir page 74) 



INTERRUPTEUR 

AUTOMATIQUE 

J'ECLAIRE LES 
PARCOURSPOUR 
EVITER LES CHUTES 

En creant un chemin lumineux, 
les interrupteurs automatiques 
permettent de se guider lors 
des deplacements nocturnes. 


INTERRUPTEURS 

LUMINEUX 

JEREPEREMES 
INTERRUPTEURS 
DANS LOBSCURITE 

Une couronne lumineuse ou 
des voyants sont allumes 
en permanence, permettant 
ainsi de reperer facilement 
linterrupteur dans lobscurite. 
La consommation d’electricite 
est insignifiante. 



INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 
CELIANE | TUNGSTENE 
(voir pages 148/176) 




_| M 

INTERRUPTEUR A COURONNE LUMINEUSE 
CELIANE | SCHISTE 
(voir pages 150/170) 



INTERRUPTEUR A VOYANTS LUMINEUX 
CELIANE | GRES 
(voir pages 150/172) 



Solution concue pour facititer lacces aux personnes 
a mobilite reduite. 



Produit plus particulierement respectueux de I'environnement et propre 
a une consommation d'energie raisonnee: mieux et moins consommer. 
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Les climatologues le confirment: la temperature moyenne de la 
planete a augmente de 0,7° C en moins d’un siecle, en raison surtout 
des activites humaines. Aujourd’hui, nous emettons 2 fois plus de gaz a 
effet de serre que les oceans et les ecosystemes terrestres ne peuvent 
en absorber. Supprimer le gaspillage energetique dans le logement est 
I’une des reponses de Legrand aux enjeux du developpement durable. 


LI legrand 9 
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ELECTRICITE ET 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 


Le Grenelle de I’environnement est un accelerateur de conscience 


en France pour mobiliser tous les acteurs, publics et prives, en 
faveur de I’ecologie, du developpement et de I’amenagement 
durables. Fortement attache a ces valeurs, Legrand s’engage dans 
la voie du developpement durable et des economies d’energie. 
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LE DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

Ce diagnostic est obligatoire depuis 
2006 lors de la vente ou de la 
location de tout type de batiment. 

Realise par des professionnels agrees, 
son but est d’estimer la consommation 
d’energie et son impact sur I’effet de 
serre, selon des criteres approuves 
par le gouvernement ou sur la base 
des consommations constatees 
sur les 3 dernieres annees. 

Ce diagnostic comprend egalement 
des recommandations techniques qui 
permettent a I’acquereur, au proprietaire, 
ou au locataire de mettre en place des 
mesures pour economiser I’energie. 


LOBLIGATION 
DEMESURERET 
VISUALISER LES 
CONSOMMATIONS : 

LA RT 2012 

La RT 2012 est une reglementation visant 
a limiter les consommations d’energie 
dans le batiment. 

Depuis le 1 er janvier 2013, les logements 
residentiels neufs doivent etre equipes de 
systemes permettant de : 

• mesurer les consommations des postes 
chauffage, refroidissement, production 
d’eau chaude sanitaire, circuits prises de 
courant, autres (eclairage par exemple), 

• afficher les consommations dans le 
logement, sous les yeux de I’occupant, 
c’est-a-dire dans les pieces habitables. 

Des solutions Legrand existent pour 
repondre efficacement a ces exigences : 
retrouvez-les surwww.legrand.fr 


CONSOMMATION D’ENERGIE 



IMPACT SUR L’EFFET DE SERRE 


Faible emission de GES* 


5 A 


5 a 10 B 



11 a 20 C 


21 a 35 D 


36 a 55 


56 a 80 


Forte emission de GES* 


Logement 


4223 


*Gaz a Effet de Serre 
**Source EOF 

Votre diagnostic evalue la qualite de votre logement en matiere de performance 
energetique. selon deux echelles allant de A (excellente) a G (desastreuse). 


Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

www.developpement-durable.gouv.fr 

www.legrand.com 
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“LAMBITION 
DELEGRANDEST 
DEPERMETTREA 
CHACUN D’UTILISER 
L’ELECTRICITE DE 
MANIERE DURABLE.” 


LEGRAND 

ET LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Legrand adhere au Pacte Mondial, 
edicte par les Nations Unies, et 
s’engage afin de respecter 10 grands 
principes dans le domaine des droits 
de Ehomme, des droits du travail, 
de la lutte contre la corruption et de 
Eenvironnement. 

Ainsi, le projet Legrand CLIMACT 
vise a reduire les emissions de gaz 
a effet de serre a travers tous les 
secteurs de I’entreprise, pour agir 
contre le rechauffement de la planete. 
Legrand integre la composante 
environnementale dans tous ses projets 
de developpement produits : demarche 
d'eco-conception surses projets 
majeurs, fourniture d’informations 
environnementales sur ses produits, 
assemblage des produits sur des 
sites certifies ISO 14001, propositions 
de solutions durables pour diminuer 
Eimpact energetique des batiments... 


LE VOLET SOCIAL 
DU DEYELOPPEMENT 
DURABLE : LASSISTANCE 
ALAUTONOMIE 

Legrand s’engage, au meme titre que 
la protection de I’environnement, a 
integrer les valeurs sociales dans ses 
projets de developpement produits. 
L’objectif: creer des solutions qui 
repondent aux besoins de chacun, 
rendre naturel le maintien a domicile, 
accompagner les personnes en 
compensant les pertes d’autonomies 
avec des solutions d’assistance et 
d’aide a domicile. 
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Chauffage Climatisation Eau chaude 
electrique ou gaz sanitaire 



Prises Eclairage, 

de courant autres circuits 


ECO 

COMPTEUR 


AFFICHAGE 

AUTOMATIQUE 

DES CONSOMMATIONS 

sur PAGES WEB 



CONFORME A LA RT 2012 DANS LHABITAT 

Innovation Legrand pour economiser I’energie 
dans le logement, I’ecocompteur affiche 
directement sur pages web, consultables sur 
smartphone, tablette, PC... les releves de 
consommation en euros, en kWh ou en m 3 , pour 
chacun des postes suivants : 

• chauffage electrique ou gaz, 

• climatisation, 

• eau chaude sanitaire, 

• prises de courant, 

• autres circuits (eclairage...). 

Des tableaux synthetiques et ergonomiques 
permettent une analyse precise qui engendre par 
des prises de decisions une baisse immediate de 
la consommation d’environ 10 %. 



Ecocompteur avec sortie IP, 
s installe au tableau electrique. 


"JEVOISMES 
CONSOMMATIONS 
POUR MIEUX LES 
MAITRISER” 


Pour installer facilement 
un ecocompteur, retrouvez 
le tuto sur legrand.fr 


P 341 

Schema 

decablage 
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LES ASTUCES 
POUR FAIRE 
DES ECONOMIES 

Rassurez-vous : reduire votre facture d’electricite ne veut pas 
dire diminuer votre qualite de vie. Bien au contraire! 

En adoptant les bons gestes au quotidien et en choisissant des 
solutions generatrices d’economies d’energie, vous limitez 
le gaspillage tout en optimisant votre contort. Tour d’horizon 
des astuces pour reduire votre consommation d’electricite. 
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J’EVALUE 

MA CONSOMMATION 
D’ELECTRICITE 

Vous faites construire, vous 
emmenagez ou vous voulez changer 
de fournisseur d’electricite ? II est 
necessaire d’estimer vos besoins 
afin d’evaluer votre consommation 
d'electricite et choisir le contrat 
le mieux adapte. Pour vous aider, 
voici une liste de criteres a prendre 
en compte afin de preparer au 
mieux votre consultation. 


LE LOGEMENT 

□ Maison 

□ Appartement 

□ Residence principale 

□ Residence secondaire 

Annee de construction. 

Superficie a chauffer.m 2 

Nombre d’occupants. 

Qualite de l’isolation 

□ Excellente 

□ Bonne 

□ Moyenne 

□ Mediocre 


LES APPAREILS MENAGERS 

□ Lave-vaisselle 

□ Lave-linge 

□ Seche-linge 

□ Congelateur 

□ Climatiseur 

□ Aspirateur 

□ Television 

□ Informatique 

□ Outillage electrique 

Calculez la puissance totale de 
vos appareils (voir notice du 
constructeur) et determinez ceux 
que vous etes amenes a faire 
fonctionner en meme temps. 


LES ECLAIRAGES 

Types de lampes utilises : 

□ Lampes basse consommation 
(LEDs, fluocompacte, halogene...) 

□ Halogene 230 V 

□ Incandescence 

□ Fluorescence 

LES APPAREILS 
PERMETTANT 
DE REALISER 
DES ECONOMIES 

Type d’appareils utilises: 

□ Interrupteur automatique 

□ Horloge programmable 

□ Minuterie 

□ Contacteur tarif heures creuses 

□ Delesteur 

□ Interrupteur crepusculaire 

□ Thermostat chauffage electrique 

Autres. 
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JE CHOISIS 
LE BON CONTRAT 

Vous pouvez choisir librement votre 
fournisseur d’electricite. 

Vous choisissez egalement 
de souscrire : 

• un contrat avec tarifs 
reglementes 111 , fixes par I’etat, 

• ou un contrat avec tarifs aux 
prix du marche, fixes par tous les 
fournisseurs d’electricite. Dans ce 
cas, vous avez la possibility de revenir 
librement aux tarifs reglementes : 
cette reversibilite vous donne la liberte 
de tester des offres alternatives. 
Prenez le temps de vous informer 

et de comparer, notamment grace aux 
etudes realisees par des associations 
de consommateurs, et en vous 
connectant sur des sites devaluation 
et de comparaison. 

(1) Tarifs proposes uniquement par EDF, GDF Suez 
et les entreprises locales de distribution 


LE SAVIEZ-VOUS ? 


Pour tout savoir sur vos demarches et vos droits, 
connectez-vous sur le site d’information des 
consommateurs concu par la Commission de 
regulation de lenergie (CRE): www.energie-info.fr 
Vous y trouverez des informations pratiques, 
la liste des fournisseurs d’electricite, des 
questions-reponses frequemment posees 
par les consommateurs, des fiches pratiques 
a telecharger ainsi que des informations pour 
en savoir plus sur les marches de I’electricite 
en France et en Europe. 


QUELQUES CRITERES 
DE COMPARAISON... 

Le prix de vente de I’energie : compose 
de I’abonnement et de la consommation. 
Comparez les montants TTC (qui 
incluent la TVA et, pour I’electricite, 
la Contribution au service public de 
I’electricite - CSPE - ainsi que les taxes 
locales), et eventuellement les differents 
niveaux de prix du kWh selon I’heure 
d’utilisation (par exemple, dans le cas 
d’une offre « heures pleines / heures 
creuses»). 

Le prix des services de gestion de 
clientele : canaux d’acces proposes 
(telephone, e-mail, courrier), horaires 
et cout du service clientele, facturation 
(par courrier ou par e-mail), moyens 
de paiement proposes, periodicite des 
paiements et des releves... 

Le prix des prestations techniques 
effectuees par le gestionnaire de reseau 
de distribution : mise en service, releve 
de compteur a la demande du client, 
modification de la puissance du compteur 
electrique, resiliation... 

Le prix des autres services techniques 
effectues par le fournisseur. 

Les conditions devolution des prix : 

fixes, indexes, evolutifs... 

La duree d'engagement et les conditions 
de resiliation du contrat : motifs de 
resiliation, duree du preavis, frais 
justifies eventuellement applicables... 

La part des energies renouvelables dans 
I’electricite produite proposee. 
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JE CHOISIS 

LA BONNE PUISSANCE 

La puissance a souscrire doit 
vous permettre de couvrir votre 
consommation d’electricite. Exprimee 
en kVA, elle depend de plusieurs 
facteurs, dont la superficie du logement 
et I’utilisation de chauffage electrique. 
Aidez-vous du tableau ci-dessous 
pour estimer la bonne puissance. 



ECLAIRAGE 

APPAREILS 

MENAGERS 

C0URANTS 

GR0S 

ELECTROMENAGER 

BALLON D’EAU 
CHAUDE 
ELECTRIQUE 

CHAUFFAGE 

ELECTRIQUE 

PUISSANCE A 
SOUSCRIRE 


Appartement de moins de 70 m 2 



9 

Q 

o n 

a 


X 

X 

6 kVA 



9 

Q 

O 

a 


0 

i 

9 kVA 







Maison de 100 a 150 m 2 
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'N 




JE DECOUVRE LES 
SOLUTIONS ECONOMIES 
D'ENERGIE LEGRAND 

Pour reduire votre consommation 
d'electricite, Legrand vous 
propose des solutions efficaces, 
a integrer simplement au tableau 
electrique ou en remplacement 
des interrupteurs standards. 



JUSQU’A 10 % 
D’ECONOMIES 
SURL’EAU 
CHAUDE* 



JUSQU'A 12 % 
□ ECONOMIES 
SURLE 
CHAUFFAGE* 



CONTACTEURTARIF 

HEURESCREUSES 

JE PROFITE DES TARIFS 
REDUITS 

II met en marche 
automatiquement un 
appareil gros consommateur 
d'energie (chauffe-eau p 
lave-linge, lave-vaisselle...) 
pendant les periodes a tarif 
reduit (heures creuses). 
Voiraussi p. 321 


HORLOGE 

PROGRAMMABLE 

JE CHAUFFE 
QUANDJEVEUX 

Elle permet de definir 
avec precision les 
horaires de mise en 
marche et d’arret de vos 
convecteurs : vous chauffez 
quand vous voulez ! 

Voir aussip. 218 


VARIATEUR 
DE LUMIERE 

JE FAIS VARIER 
LA LUMIERE DEPUIS 
PLUSIEURS ENDROITS 

Associe a des poussoirs, 
il permet de faire varier 
I’intensite lumineuse 
d’un circuit lumiere 
depuis plusieurs points 
de commande. Pratique 
pour une grande piece ! 

Voirsurlegrand.fr 



Produit plus particulierement respectueux de i'environnement et propre a une 
consommation d'energie raisonnee: mieux et moins consommer. 


* Source: Domergie 
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POUSSOIR ET MINUTERIE 

J’ALLUME POUR UNE 
DUREE LIMITEE 


En associant poussoir et 
minuterie, vous allumez 
en entrant dans la cave, 
le grenier, la buanderie... 
L’eclairage s’eteint 
tout seul apres une 
duree reglable entre 30 
secondes et 10 minutes. 

Voiraussi p. 181 



INTERRUPTEURA 
EXTINCTION AUTO 

J’ALLUME, ILETEINT 
TOUT SEUL 

Vous allumez manuellement. 
Tant qu’il y a du mouvement 
dans la piece, la lumiere 
reste allumee. Vous quittez 
la piece sans eteindre : la 
lumiere s’eteint toute seule 
10 minutes apres votre depart. 
Ideal pour la chambre enfant, 
la cave, les toilettes... 

Voiraussi p. 178 



JUSQU'A 55% 
D’ECONOMIES 
SUR L’ECLAIRAGE* 



JUSQU’A 80% 
D’ECONOMIES SUR 
L’ECLAIRAGE AVEC 
LAMPES A LEDS 
VARIABLES* 


INTERRUPTEUR 

AUTOMATIQUE 

ILALLUME ETETEINT 
AUTOMATIQUEMENT 

Pratique : vous arrivez, 
I’eclairage s’allume tout 
seul si la lumiere du jour 
est faible. Vous restez, il 
reste allume. Vous partez : 
il s’eteint quelques instants 
apres votre depart. 

Ideal pour I’entree, les 
escaliers, le couloir... 

Voiraussi p. 148 et 176 


ECOVARIATEUR 

JE CREE LA BONNE 
AMBIANCE 

Vous creez la bonne 
ambiance tout 
en reduisant la 
consommation d’energie. 
Compatible avec toutes 
les lampes variables, il 
propose des fonctions 
evoluees : veilleuse 
pour chambre enfant, 
niveaux preregies... 

Voir aussip. 164 


»l8t 


INTERRUPTEURS 
COMPATIBLES TOUTES LAMPES 


REMPLACENT 
UN SIMPLE 
INTERRUPTEUR 
EN UTILISANT 
LES MEMES FILS 


AVANT APRES 
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JE CHOISIS MON CHAUFFAGE 

Le choix d’une solution de chauffage doit avant tout etre adapte a vos besoins. 
Construction neuve ou renovation, petit logement ou grande maison, chaque projet 
trouve sa solution de chauffage et sa source d'energie : electricite, gaz, fuel... 

Les principaux criteres a prendre en consideration? Le climat de la region 
d’habitation, la qualite d’isolation du batiment, le nombre de niveaux a chauffer, 
le volume des pieces calcule en m 3 , la presence d’un chauffage d’appoint 
(cheminee, insert...). Et pour vous aider a bien choisir votre type de chauffage, 
voici un rapide panorama des moyens existants les plus courants. 


LE RADIATEUR 

II degage une chaleur harmonieuse et 
s’adapte a tous les types de logements. 
II existe en plusieurs versions : a fluide, 
a bain d’huile, radiant, soufflant, a 
inertie, a accumulation... 

Ce dernier permet d’economiser 
I’energie : il diffuse la journee la 
chaleur emmagasinee la nuit pendant 
les heures creuses. 

En version seche-serviette, le radiateur 
est I’accessoire indispensable de la 
salle de bains : il chauffe en meme 
temps la piece et les serviettes ! 

LE CONVECTEUR ELECTRIQUE 

Performant, il chauffe rapidement 
une piece. De faible volume, il se fond 
dans le decor. Son principe repose 
sur une resistance electrique placee a 
I’interieur. Elle chauffe I’air qui rentre 
par la partie basse et ressort a travers 
une grille frontale. La production de 
chaleur est immediate. 

LE PLANCHER CHAUFFANT 

Son principe? Un cable electrique ou 
un circuit d’eau chaude serpente dans 
le sol en delivrant le meme nombre 
de calories que plusieurs petits 
radiateurs. Une solution de chauffage 
confortable, invisible et respectueuse 
de I’environnement. 

LE PLAFOND RAYONNANT 

Facile a installer en neuf comme en 
renovation, il s’avere etre I’une des 
solutions de chauffage electrique du 
moment. 


Un film chauffant colle sur un panneau 
isolant thermique et place au-dessus 
de plaques de platre speciales diffuse 
une chaleur homogene, sans aucun 
mouvement d’air. 

LA CLIMATISATION REVERSIBLE 

La climatisation reversible repose sur 
I’exploitation de I’energie contenue 
dans I’air : un fluide caloporteur est 
rechauffe au contact de I’air exterieur 
et vehicule a Einterieur du logement. 
L’ete, le systeme est inverse : la 
chaleur est puisee a Einterieur de la 
maison, abaissant ainsi la temperature. 

LA POMPE A CHALEUR 

Consideree comme particulierement 
economique, puisqu’elle pompe les 
calories dans la nature et les transfere 
dans le logement grace a un fluide 
adapte, la pompe a chaleur existe 
en 3 versions : a air, a eau, ou plus 
performante, par geothermie, celle qui 
utilise la chaleur du sol de votre jardin. 

LA VENTILATION MECANIQUE 
CONTROLEE DOUBLE FLUX 

Un groupe ventilateur, installe de 
preference dans les combles, aspire 
Eair exterieur par des entrees d’air, 
le chauffe et extrait Eair vide par des 
bouches installees dans la cuisine, la 
salle de bains et les toilettes. 

Ce principe de chauffage protege 
le logement de Ehumidite et de la 
condensation en lui assurant un air 
sain. 
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MENUISERIES 



EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES: 
JUSQUA 38% 

DES DEPERDITIONS 
TOTALES 



LIAISONS FACADE 
ETPLANCHER 


GRILLES 

DERATIONS 




JUSQU A 5% 
D'ECONOMIES 
SUR LA FACTURE 
ENERGETIQUE* 


BOITE AENCASTRER 
BATIBOX ENERGY 

ELLE LIMITE LES 
DEPERDITIONS D’AIR 

Munie de membranes a soufflet 
et associee aux obturateurs de 
gaine, elle permet une isolation 
optimale en limitant les 
deperditions d’air. 


* Source: Domergie 
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LI legrand 






MA MAISQN CONNECTEE 


Legrand ouvre la porte a la tranquillite. Celiane™ with Netatmo 
et I’App Home + Control vous permettent de garder le controle 
de vos eclairages, appareils electriques et volets roulants, 



ou que vous soyez, en toute simplicite. 
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JE CONTROLE MA MAISON 

DEPUIS MON SMARTPHONE. 72 


JE COMMANDE PAR LA VOIX. 74 


JECOMMANDE 

D’UN SIMPLE GESTE. 75 


JE DECOUVRE LES PRODUITS. 76 


O Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutos sur legrand.fr 
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APP HOME + CONTROL 

JE CONTROLE MA MAISON 
DEPUIS MON SMARTPHONE 111 

Avec I’App Home + Control, votre logement est au bout 
des doigts. Piece par piece, vous controlez a distance 
vos eclairages, vos appareils electriques et vos volets 
roulants. En un simple geste, vous pouvez eteindre 
ou allumer tous les eclairages d’une meme piece 
pour simuler une presence, baisser tous les volets, 
commander un appareil electromenager... Et vous 
etes meme alerte en cas de coupure de courant sur 
une prise ! 


■ 


ECLAIRAGES 



^ Oiskie Hi-fi m 

■ Ttfl^vlwn # 

VOLETS ROLKJSHTS- 

M (foie vftr4e * 



"DEPUIS MON SMARTPHONE, 
JE GARDE LE CONTROLE 
DEMES ECLAIRAGES, 
MES APPAREILS ELECTRIQUES 
ET MES VOLETS ROULANTS" 


(1) Necessite ['installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 
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Ciisine 

Votre •4frlger 


i!eurs l 'est ^rrele 


“JE SUIS ALERTE EN CAS 
DE COUPURE DE COURANT” 


Vous disposez d’un suivi des 
consommations et du controle des 
appareils qui sont branches sur les 
prises connectees. Vous etes alerte en 
cas d’anomalie. 


Vous recevez des notifications en cas 
d’anomalie, comme par exemple une 
coupure de courant. 
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Depuis un smartphone equipe de I’App Home + Control, 
vous controlez les interrupteurs et prises connectes 
via la box Internet et la prise Control. 



LAPP HOME + CONTROL EST 
EN TELECHARGEMENT GRATUIT SUR 


with 

NETATMO 



A 



Interrupteurs Prises de courant Interrupteurs 
connectes connectees connectes pour 

a option variateur volets roulants 



DISPONIBLESUR 

r Google Play 

Telecharger dans 

w TApp Store 


Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
App Store est une marque de service d'Apple inc. 
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ASSISTANT VOCAL 

JE COMMANDE PAR LAVOIX 

De retour a La maison Les bras charges ? Grace a 
un assistant vocal comme Siri d’Apple, I’Assistant 
Google... plus besoin d’appuyer sur un interrupteur 
pour allumer la lumiere : il vous suffit de donner de 
la voix. Une fonctionnalite adaptee aux personnes a 
mobilite reduite. 


“DIS SIRl p 
ALLUMELA 
LAMPEDU 
SEJOUR !" 


#mamaisonsimplementconnect@e 

Depuis un smartphone equipe de I’App Home + Control 
et d’un assitant vocal, vous controlez les interrupteurs 
et prises connectes via la box Internet et la prise Control. 


APP HOME + CONTROL 
ET ASSISTANT VOCAL 



Celiane 

with 

NETATMO 


© 


s 


Interrupteurs 
connectes 
a option variateur 



Prises de courant 
connectees 


> fonctionne avec 
I’Assistant Google 


I WORKS WITH 


iOS : Les solutions d'interrupteurs et de prises connectees requierent un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ulterieur. 
Pour controler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ulterieure est recommande. 

Le controle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison necessite un Apple TV avec TvOS 10.0 ou 
version ulterieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ulterieure configure comme concentrateur. 

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec acces Google Play. 

WEBAPP: PC & Mac 

iPhone, iPod et iPad sont des marques deposees d'Apple Inc, enregistrees aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

HomeKit est une marque deposee d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple inc. 

Google est une marque de Google LLC. 

Amazon, Alexa et leurs logos associes sont des marques dAmazon.com, Inc. ou ses filiales. 
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"D'UN SEULGESTE, 
J'ETEINS TOUTES 
LES LUMIERES 
EN PARTANT !” 



COMMANDE GENERALE 
SANS FIL 
DEPART/ARRIVEE 

JE COMMANDE TOUT 
D’UN SIMPLE GESTE 


Plus besoin de faire Le tour de La maison pour 
tout eteindre avant de partir. En un seul appui 
sur la commande generate sans fil Depart/ 
Arrivee, vous eteignez toutes les lumieres de 
La maison. 

Pratique, cette commande sans fil extra plate 
se pose sans degats sur les murs, et peut 
meme trouver sa place sur un meuble. 



COMMANDE GENERALE SANS FIL 
DEPART/ARRIVEE 

CELIANE WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITI0N TUNGSTENE 

AUTRES COMMANDES SANS FIL: 
VOIR PAGES SUIVANTES 


Extra plate, elle se pose sans tirer 
de fils et sans degats sur les murs. 

Elle est repositionnable a tout moment 
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Depuis la commande generate sans fil Depart / Arrivee, vous 
commandez les interrupteurs et prises connectes d’un simple geste. 
Vous pouvez meme personnaliser vos scenes de vie 
via I’App Home + Control. 



Commande 
generate sans fil 
Depart/Arrivee 


© 

G 




Interrupteurs 
connectes 
a option variateur 



Li 


Prises de courant 
connectees 


A 



V 




Interrupteurs 
connectes pour 
volets roulants 


Celiane™ 

with 

NETATMO 


O Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tousles tutossurlegrand.fr 
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Celiane™ 

with 

NETATMO 


LE LOGEMENT CONNECTE 

JE DECOUVRE LES PRODUITS 


Celiane™ with Netatmo s’adapte aussi bien aux 
logements neufs qu’aux installations existantes. 

La prise Control au coeur du systeme rend possible 
la communication entre votre smartphone et les 
produits filaires connectes, via la box internet. 

Un systeme modulable et evolutif selon vos besoins. 



PACK DE DEMARRAGE 
POUR UN LOGEMENT CONNECTE 

JE DEMARRE MON INSTALLATION 



Un seul pack suffit pour votre logement. 

Vous completez ensuite votre installation avec 
les produits filaires et les commandes sans fil. 


us 



PRISE CONTROL 

Relieea la box internet en Wi-Fi, 
permet de controler en local ou a 
distance, via un smartphone ou 
un assistant vocal, les produits 
filaires connectes. 

Pratique et esthetique, elle se 
raccorde et s’utilise comme une prise 
de courant traditionnelle. 



COMMANDE GENERALE SANS FIL 
DEPART/ARRIVEE 

Permet de profiter de scenes de vie 
pre-definies, par exemple le scenario 
Depart qui eteint tous les eclairages 
quand on part. 

Les scenes de vie sont personnalisables 
depuis LApp Home + Control. 

Vous ajoutez d’autres commandes 
generates Depart/Arrivee suivant 
vos besoins. 



COMMANDE SANS FIL 
D’ECLAIRAGE ETDE PRISES 

Permet d’ajouter un point de 
commande sans tirerde fils et 
sans degats sur les murs. 

Elle controle les eclairages et 
les prises connectees. 

Vous ajoutez d’autres commandes 
sans fil suivant vos besoins. 


© 

G 

INTERRUPTEUR CONNECTE 
A OPTION VARIATEUR 111 

Permet de controler manuellement 
ou a distance tous types d’ampoules 
classiques eta variation, dont LED, 
de 5 a 300 W. 

La fonction variation est activable 
depuis LApp. 

Vous ajoutez d’autres interrupteurs 
d’eclairage connectes suivant 
vos besoins. 



P 324 

Schemas 

decablage 


O Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutos surlegrand.fr 


(1) Livre avec un compensateur actif pour assurer 
un fonctionnement optimal des lampes dimmables 
(voirp.331). 


PRODUITS FILAIRES 

JE COMPLETE MON 
INSTALLATION CONNECTEE 


#mamaisonsimplementconnectee 1 77 




PRISE DE COURANT 
CONNECTEE16 A 

Permet de: 

• Controler manuellement ou a distance 
les lampes, appareils electriques 

et electromenagers. 

• Recevoir une alerte sur son smartphone 
en casdecoupurede courant. 

• Suivre ses consommations instantanees 
etcumulees. 


i_n_i 


INTERRUPTEUR CONNECTE 
POUR VOLET ROULANT 

Permet de controler manuellement 
ou a distance les volets roulants a butee 
electronique ou mecanique. 




COMMANDES SANS FIL 

JE PERSONNALISE MON 
INSTALLATION CONNECTEE 



Permet decreer une scene de vie 
personnalisee au moment du coucher, 
en eteignant les lumieres, arretant 
certains appareils electriques et 
baissant les volets roulants. 


Permet de creer une commande de 
centralisation de volets sans tirer 
de fils et sans degats sur les murs. 
Apositionner selon les besoins. 



MICROMODULE D’ECLAIRAGE 
CONNECTE 

S’installe facilement en plafonnier 
ou applique, a associer a une 
commande sans fil pour creer un 
point de commande d’eclairage 
sans fil. II est compatible 
avec tous types d’ampoules. 


Tous les produits sont livres 
complets. 3 finitions au choix: 



BLANC 



TITAN E 



GRAPHITE 
Finition Tungstene 



Extra plates, les commandes sans fil se posent 
sans tirer de fils et sans degats sur les murs. 

Elies sont fournies avec une pile CR 2032 
(duree de vie: 8 ans avec 10 appuis par jour) 

Elies s’associent en toute simplicity avec les produits 
filaires qu’elles commandent. 


ET AUSSI... 



I Dooxie with Netatmo 
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RUPTEURS 


Vous construisez, vous renovez, ou bien vous ameliorez votre cadre de vie ? 
Quel que soit votre projet, chaque piece merite sa decoration, son mobilier 
et ses equipements electriques : interrupteurs, commandes, prises... 

Pour etre bien chez soi, il faut avant tout faire les bons choix : votre guide 
ouvre ses pages aux collections Legrand, a retrouver aupres de votre 
magasin habituel. 






LI legrand 9 


CELIANE 

UNETOUCHE D’INSPIRATION 

QUI CHANGE TOUT. 80 

ALTEGE 

LA SIGNATURE ITALIENNE. 96 

DOOXIE 

BOOSTEZ VOTRE IMAGINATION. 104 

MOSAIC 

PLUS DE SOLUTIONS 

DANS UN MINIMUM DE PLACE. 112 

NEPTUNE 

C’EST PAS COMPLIQUE 

DE FAIRE SIMPLE. 118 

LES APPARENTS 

LA RENOVATION FACILE. 122 

MOULURES ET PLINTHES 
ELECTRIQUES. 124 


PLEXO 

ETANCHEITE GARANTIE 


126 
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Celiane" 


Une touche d'inspiration qui change tout 

Avec Celiane, Legrand propose le nouveau standard des prises 
et interrupteurs : une forme iconique, des finitions pourtoutes 
les decos, des fonctions innovantes pour plus de contort et 
d’economies dans le logement. 
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47 FINITIONS, 2 INSPIRATIONS 


Metal 


Poudre 



Aluminium 



Voirtoutes les finitions page 90 


DES FONCTIONS INNOVANTES 



Celiane 1 " NETATMO 

Interrupteurs et prises 
connectes 

Le controle de la 
maison depuis un 
smartphone 

Voir page 82 



Celiane 1 " NETATMO 

Commandes 
sans fil 

Tout commander 
d’un simple geste 

Voir page 84 



Celiane™ Surface 

Prise de courant 
surface avec terre 

La prise de courant 
a fleur de mur qui 
garantit proprete et 
securite 
Voir page 86 


Celiane™ JSB 

Double 
chargeur USB 

Recharge 
simultanement 
2 appareils 
multimedia 

Voir page 88 


P 90 

Voirtoutes 
les finitions 
Celiane 


P 92 

Voirtoutes 
les fonctions 
Celiane 





























* D’INNOVATION 
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"JE CONTROLE 
A DISTANCE 
MES ECLAI RAGES, 
MES APPAREILS 
ELECTRIQUES 
ET MES VOLETS 
ROULANTS” 


Celiane netatmo 

INTERRUPTEURS ET PRISES 
rnMucnEC 

JE CONTROLE MA MAISON 
CONNECTEE 111 

Les interrupteurs et prises connectes 
Celiane with Netatmo et I'App Home + Control 
vous permettent de garder le controle 
de vos eclairages, appareils electriques 
et volets roulants, ou que vous soyez, 
en toute simplicity. 



DEPUIS MON SMARTPHONE 

Avec lApp Home + Control en 
telechargement gratuit, vous controlez 
votre logement depuis chez vous comme 
de I’exterieur, piece par piece. 



PARLAVOIX 

Avec un assistant vocal comme 
Siri d’Apple ou [Assistant Google, 
vous controlez aussi par la voix. 



DEPUIS UN PRODUIT 

Par exemple, avec une commande 
generate sans til Depart / Arrivee, 
d’un seulgeste vous eteignez 
toutes les lumieres. Etvous pouvez 
memecreer vos scenes de vie! 


P 70 

En savoirplus sur 
la maison connectee 


(1) Necessite [’installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 
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CONTROLE DEPjJIS UN 
SMARTPHONE EQUIPEDE 
L’APP HOME + CONTROL 


La prise Control au cceur 
du systeme rend possible 
la communication entre le 
smartphone et les produits 
filaires connectes, via la box 
internet. 
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Prise Control 


© 

□ 



Interrupteurs 
connectes 
a option variateur 



Prises de courant 
connectees 


i_ ii _i 


zl 


Interrupteurs 
connectes pour 
volets roulants 





















* D’INNOVATION 


84 | MON GUIDE ELECTRICITEI LES COLLECTIONS 



Celiane netatmo 

COMMANDE GENERALE 
SANS FIL DEPART / ARRIVEE 

JECOMMANDE TOUT 
D'UN SIMPLE GESTE 111 


Plus besoin de faire le tour de la maison 
pour tout eteindre avant de partir. 

En un seul appui sur la commande generale 
sans fil Depart/Arrivee, vous eteignez toutes 
les lumieres et vous baissez les volets roulants 
souhaites. Et vous pouvez meme personnaliser 
vos propres scenes de vie ! 


“D’UN SEUL GESTE, 
J’ETEINS TOUTES 
LES LUMIERES 
EN PARTANT !” 



EXTRA PLATE 

Vous la positionnez ou vous voulez, vous la 
changez de place quand vous le souhaitez, 
sans tirer de fils, sans degats sur les murs. 


P 70 

En savoir plus sur 
la maison connectee 


(1) Necessite ['installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 
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LES COMMANDES SANS FIL 

La solution ideale pour centraliser 
des commandes ou ajouter des 
interrupteurs sans degats sur les murs. 




& 



Commande sans fil 
Lever/Coucher 




Commande sans fil 
d’eclairage et de prises 



Commande sans fil 
pour volets roulants 





















* D’INNOVATION 
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Celiane™ 

PRISE DE COURANT 
SURFACE AYEC TERRE 

J'AI DES PRISES DE COURANT 
TOUJOURSIMPECCABLES 

Avec son design a fleur de mur, Celiane 
Surface est le nouveau standard de la prise 
de courant. Veritable innovation Legrand, 
son socle retractable evite I’accumulation 
de poussiere. Et elle est au meme prix 
que la prise standard ! 


"JE CHOISIS DES 
PRISES PRATIQUES, 
ESTHETIQUES 
ET TOUJOURS 
IMPECCABLES" 



P 224 

Kits Celiane Surface: doubles 
et quadruples prises precablees 
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brevet legrand 

PRISE DE COURANT 
SURFACEAVECTERRE 


1 La facade s’enfonce lors de 
I’introduction de la fiche. 

2 En retirant la fiche, la facade 

se remet automatiquement en place. 




























* D’INNOVATION 
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"JE RECHARGE 
SIMULTANEMENT 
2 APPAREILS 
MULTIMEDIA” 


Celiane™ USB 

DOUBLE 
CHARGEUR USB 

JERECHARGE 
DIRECTEMENTEN USB 

Pratique, dedie au chargement des 
appareils mobiles, il s’installe a la place 
d’une prise de courant et permet de 
recharger deux appareils en meme temps 
et a vitesse optimale. 


80% 
100 % 


DOUBLE CHARGEUR USB TYPE-A 2400 mA: 
TEMPS DE CHARGE OPTIMISES 111 


B 


1 mobile ou 2 mobiles ou 1 tablette 

smartphone smartphones 


no 

(DD 

<. 



<1 hi 5 <1 hi 5 2h30 a 3h 

<2h<2h 3h30 a 5h30 


(1) Temps de charge moyens calcules a partir d'une selection 
d'appareils de grandes marques disponibles au 1 er septembre 2017 



P 223 

Kits Celiane Surface + USB: 
remplacentune simple prise 
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90 | MON GUIDE ELECTRICITEI LES COLLECTIONS 


LES FINITIONS 

La collection Celiane, c’est un large choix de couleurs et 
de matieres. Vous choisissez les votres parmi les 47 finitions, 
vous les changez tout en conservant le mecanisme, et vous 
creez votre interieur selon votre inspiration. 



CELIANE™ LAQUE 




GRIS PERLE 


BLANC YESTERDAY 


GALET 


IVOIRE 
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CELIANE™ MATIERES 


Aiiiage 



INOX BROSSE NICKEL VELOURS BRONZE DORE BLACK NICKEL FURTIF 


Verre 



VERRE MIROIR VERRE MOKA VERRE KAOLIN 




ERABLE CHENE BLANCHI ACAJOU TEINTE WENGUE 



CUIR CARAMEL CUIR TEXTURE PERLE COUTURE POURPRE COUTURE CUIR PIXEL 



LES FINITIONS CELIANE 
SE DECLINENT EN f1 L 


1 POSTE 

2 POSTES 

3 POSTES 

4 POSTES 


o 


Montage 
horizontal 
ou vertical 


Oil ^ 

OOOll 

0 

oooo 

o 


(1) Sauf Eclipse (1 poste seuLement). Ardoise et Songe (1,2 et 3 postes seuLement) 
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LES FONCTIONS 

Avec une technologie associant design et innovation, le large 
choix de fonctions Celiane inspire et repond a chaque envie 
d'interieur. Desormais, tout y est simple et confortable. 


JE CONTROLE MA MAISON CONNECTEE 


PACK DE DEMARRAGE POUR UN LOGEMENT CONNECTE 



Prise Control 


PACK EXTENSION PIECE CONNECTEE 



Interrupteur Prise de courant Commande sans fil 

connecte connectee 16 A d eclairage et de prises 

a option variateur 


PRODUITS FILAIRES VENDUS A L'UNITE 



Interrupteur Interrupteur 

connecte connecte 

a option variateur pour volet roulant 



Prise de courant 
connectee 16 A 


Prise de courant 
connectee 16 A 
vendue egalement 
en pack de 3 


COMMANDES SANS FIL VENDUES A L'UNITE 



Commande 
generate sans fil 
Depart/Arrivee 



Celiane™ 

with 

NETATMO 



Tous les produits 
Celiane with Netatmo 
sont livres complets. 
3 finitions au choix: 

G 

Blanc 


o 

Titane 



Graphite 

Finition Tungstene 


P 70 

En savoir plus sur 
la maison connectee 
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JE COMMANDE LES ECLAIRAGES 


LES INNOVATIONS 



S'installent a la place 
d'un interrupteur existant: 
meme boite, memes fils. 
Pour tous types de lampes 


LES VOYANTS 



Interrupteur lumineux 
(existe aussi en temoin] 



Double interrupteur lumineux 
(existe aussi en temoin) 



Interrupteur 
a couronne lumineuse 



Poussoir lumineux 


Voyant fourni 
Lumineux : se repere 
dans I'obscurite. 
Temoin : permet 
de savoir si la 
lumiere est allumee 



JECOMMANDE LA VMC 
ET LES VOLETS 



Commande VMC Interrupteur pour 

volets roulants 


P 324 

Schemas 

decablage 


LES FONCTIONS CELIANE 
SEDECLINENTEN... 



TITANE 

(modele presente 
+ finition Titane) 

• 

GRAPHITE 

O 

BLANC 
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JE CHARGE LES APPAREILS MULTIMEDIA 


Disponible en kit complet 111 


S'installent 
a ia place d'une 


meme boTte) 


Double chargeur USB Prise de courant Surface avec terre 

+ chargeur USB 


prise existante 
[memes fils, 



Disponible en kit complet 111 



S'installe 
a la place d'une 
prise existante 
(memes fils) et en 
changeant la boTte 


Prise de courant Surface avec terre 
+ double chargeur USB, precables 


JE BRANCHE LE MULTIMEDIA 



Prise TV-FM-SAT 



Prise RJ 45 Full Media 
cat. 6 STP blindee 
(existe aussi en cat. 6 FTP) 



LES FONCTIONS CELIANE 
SE DECLINENT EN... 

TITANE 

[modele presente 
+ finition Titane) 

• 

GRAPHITE 

O 

BLANC 



JE BRANCHE LES APPAREILS ELECTRIQUES 



Prise de courant Surface 
avec terre 



Prise de courant 
avec terre 

(existe aussi sans terre) 




Sortie de cable pour four, 
frigo, convecteurs... 


n 

Obturateur 


JE MULTIPLIE LES PRISES 



S'installent 
a la place d'une 
prise existante 
(memes fils) et en 
changeant la boTte 


(1) Composition d'un kit: fonctions precabtees + plaque de finition + boTte a encastrer ou cadre pour montage en apparent 

(2) Fonction graphite a composer uniquement 


P 324 

Schemas 

decablage 
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JE COMPOSE CELIANE 

La collection Celiane, c’est la liberte : 
vous composez vos interrupteurs et prises 
suivant vos besoins et votre decor. 



+ 


Fonction avec enjoliveur Titane, 
Graphite ou blanc (voir p. 92/94) 



Plaque 1,2,3 ou 4 postes a choisir Celiane monte 
parmi 47 finitions (voir p. 90) 


JE POSE CELIANE EN ENCASTRE 
AVEC LES BOITES BATIBOX 


Montage dans 
boTte 1 poste 




Montage dans boTte 2,3 ou 4 postes 
en vertical ou en horizontal 


oooo 

% 

(OOOl 

o 

OOI 

o 


PLAQUES A UTILISER 

Utiliserune plaque 
2, 3 ou 4 postes, 
montage horizontal 
ou vertical 



Montage dans cadre Celiane 2 postes, 
blanc ou Titane, en vertical ou en horizontal 


^ PLAQUES A UTILISER 


Utiliser une plaque 2 postes, 
^ ^ J montage vertical ou horizontal 


(1) Uniquement avec finitions Laque, Poudre et Metal 


JE POSE CELIANE EN APPARENT 
AVEC LES CADRES CELIANE 11 ’ 


Montage dans cadre 
Celiane 1 poste, 
blanc ou Titane 


LESAVIEZ-VOUS? 


En remplacement d’interrupteurs ou de prises, 
Celiane se pose dans les boTtes existantes 1 poste ou 
multipostes entraxe 71 mm, horizontal ou vertical. 


PLAQUES A UTILISER 

Utiliser une plaque 
2,3 ou 4 postes, 
montage horizontal 
ou vertical 


QOOOll ^ 


OO 


o 

o 
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ALTEUE" 

LA SIGNATURE ITALIENNE 

Altege, nouvelle collection de la marque Bticino, propose 
des prises et interrupteurs elegants, des fonctions a la fois 
essentielles et innovantes, et des finitions tendances, jouant 
avec des effets matieres et des contrastes. 



bticino 





P 98 

Voirtoutes 
les finitions 
Altege 


P100 

Voirtoutes 
les fonctions 
Altege 


Une marque 
du Groupe 


0 legrand 
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LES FINITIONS 

La collection Altege, c’est une gamme design, une empreinte marquee 
pour se demarquer, a composer a votre image avec les fonctions 
Altege qui se declinent en 3 couleurs (voir pages suivantes). 


CLASSICO Des coloris neutres, faciles a coordonner 



Nuit Neige Nuage 



Note Irisee 


Note Cuivree 


Note Boisee 
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ALTEGE 

LA SIGNATURE ITALIENNE 



DECO Des couleurs et des matieres pour 


s'affirmer 






LES FINITIONS ALTEGE 
SE DECLINENT EN... 


1 POSTE 

2 POSTES 

3 POSTES 


n 


Montage 
horizontal 
ou vertical 

□ Q 


□ 

& 

□ □ a 
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LES FONCTIONS 

Altege offre un choix de 26 fonctions a la fois essentielles 
et innovantes pour repondre a tous vos besoins et vous offrir 
tout le contort dans votre maison. 


JE COMMANDE LES ECLAIRAGES 

LES CONFORTS 



Ecovariateur Interrupteur 

automatique 


S'installent a ia place 
d'un interrupteur existant: 
meme boTte, memes fils. 

Pour tous types de lampes 


LES VOYANTS 



Interrupteur 

lumineux 



Interrupteur 

temoin 


LES ESSENTIELS 


Interrupteur 

va-et-vient 


Double interrupteur 
va-et-vient 


Double poussoir 


Interrupteur + poussoir 




Poussoir porte-etiquette 
lumineux 





Poussoir 


Voyantfourni 

Lumineux: 

permet de se reperer 
dans I'obscurite. 
Temoin: 
permet de savoir si 
la lumiere estallumee 
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ALTEGE 

LA SIGNATURE ITALIENNE 


JECOMMANDE LA YMC 
ET LES VOLETS 







■ | 





-dH 


X 






Commande VMC 

Interrupteur 



volet roulant 


JE CHARGE LES APPAREILS MULTIMEDIA 



■ 

■ 

11 

II 









Les doubles 
chargeurs USB 
rechargent 
2 appareils en 
meme temps 


Double chargeur USB 


Prise de courant avec terre 
+ Double chargeur USB 


JE BRANCHE LE MULTIMEDIA 


® ® 

$ 

m m 




Prise TV-SAT 

Prise TV simple 

Prise haut-parleur double 




■ 

■ 


• 

u 

• 

Jk. 


Prise RJ 45 cat. 6 FTP 

Prise telephone en T 



LES FONCTIONS ALTEGE 
SE DECLINENT EN... 

NEIGE 

(modele presente 
+ finition Sable) 


NUAGE 


NUIT 



P 324 

Schemas 
de cablage 
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JE BRANCHE LES APPAREILS ELECTRIQUES 


t* 


* 



Prise de courant 
avec terre 


Prise de courant 
sans terre 


Sortie de cable 


JE MULTIPLIE LES PRISES 




S'installent 
a la place d'une 
prise existante 
(memes fils) et en 
changeant la boTte 


Triple prise de courant avec terre, precablee 



Double prise de courant 
avec terre, precablee 




LES FONCTIONS ALTEGE 
SE DECLINENT EN... 



NEIGE 

(modele presente 
+ finition Sable) 


NUAGE 


NUIT 
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JE COMPOSE ALTEGE 

La collection Altege, c’est la liberte : 
vous composez vos interrupteurs et prises 
suivant vos besoins et votre decor. 



Fonction avec enjoliveur Neige, Plaque 1.2 ou 3 postes a choisir Altege monte 

Nuage ou Nuit (voir p. 100/102) parmi 12 finitions (voir p. 90) 


JE POSE ALTEGE EN ENCASTRE 
AVEC LES BOTTES BATIBOX 



Montage dans 
boTte 1 poste 



Montage dans boTte 2,3 ou 4 postes 
en vertical ou en horizontal 


PLAQUES A UTILISER 

Utiliserune plaque 
2 ou 3 postes, 
montage horizontal 
ou vertical 


□ lD^ 


□ □ a 
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dooxie™ 

boostez votre imagination ! 

Des fonctions innovantes et accessibles, des formes 
carrees et rondes soulignees par une bague subtile : 
dooxie repond aux nouveaux usages. Vous allez adorer ! 
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yoiis mi A** 


SIMPLE, MODERNE, CONNECTE 



Carre ou rond, dooxie se compose 
comme vous I’entendez. 

Innovant ou essentiel, dooxie 
repond a toutes vos attentes. 
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LES FINITIONS 

La collection dooxie s’affiche en 8 teintes tendance, 
declinees en 2 formes et soulignees par une bague subtile. 


LE CARRE 



LES FINITIONS CARREES 
SE DECLINENT EN... 


1 POSTE 

2 POSTES 

3 POSTES 


o 


Montage 
horizontal 
ou vertical 

oo 


OO 

ooo 



Blanc 




Effet noir velours 




Blanc, bague effet chrome 





Effet bois ebene 
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LE ROND 


Blanc 


O 

Blanc, bague Dune 



Effet noir velours 



Effet inox brosse 


dooxie 


TM 



Blanc, bague effet chrome 



Blanc, bague Plume 



Effet aluminium 



Effet bois ebene 


LES FINITIONS RONDES 
SE DECLINENT EN... 

1 POSTE (O 


0 


Pill 

Composer 

dooxie 
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LES FONCTIONS 

Simple, moderne et connecte : dooxie s’imagine 
dans toutes les fonctions, des plus essentielles 
aux plus innovantes. 


JE CONTROLE MA MAISON CONNECTEE 

PACK DE DEMARRAGE POUR UN LOGEMENT CONNECTE 


dooxie 1 

with 

NETATMO 



Prise Control 


4. £ 


Commande 
generate sans fit 
Depart/Arrivee 



Interrupteur 
connecte 
a option variateur 


Commande sans til 
d eclairage et de prises 


PACK EXTENSION PIECE CONNECTEE 




Interrupteur 
connecte 
a option variateur 


Prise de courant Commande sans til 

connectee 16 A d eclairage et de prises 


PRODUITS FILAIRES VENDUS A L'UNITE 



Interrupteur Interrupteur Prise de courant 

connecte connecte connectee 16 A 

a option variateur pour volet roulant 


COMMANDES SANS FIL VENDUES A L'UNITE 


V- 

Commande sans til Commande sans til 
Lever/Coucher d eclairage et de prises 


Commande 
generate sans til 
Depart/Arrivee 


Prise de courant 
connectee 16 A 
vendue egalement 
en pack de 3 


Commande sans til 
pour volets roulants 


Tous les produits 
dooxie with Netatmo 
sont livres complets. 
2 finitions au choix: 



N 

Effet aluminium 


P 70 

En savoir plus sur 
la maison connectee 
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dooxie™ 

JE COMMANDE LES ECLAIRAGES 

LES CONFORTS 

O’ 


S'installent a la place 
d'un interrupteur existant: 
meme boTte, memes fils. 
Pour tous types delampes 


Ecovariateur Interrupteur 

automatique 


LES VOYANTS 


O' 

■Q 

Interrupteur 

lumineux 

Interrupteur 

temoin 


Voyant fourni 

Lumineux: 

permet de se reperer 
dans lobscurite. 
Temoin: 
permet de savoir si 
la lumiere est allumee 

Poussoirsonnette 

lumineux 



LES ESSENTIELS 




Interrupteur 

va-et-vient 


Double interrupteur 
va-et-vient 


JECOMMANDE LA VMC 
ET LES VOLETS 


O’©' 

Commande VMC Interrupteur 

volet roulant 


O’ (D* (D 


Poussoir 


Double poussoir Interrupteur + poussoir 


LES FONCTIONS DOOXIE SE DECLINENT EN... 




w 


BLANC ALUMINIMUM 

(modele presente £ 

+ finition blanc avec 
bague effet chrome) 


NOIR 


P 324 

Schemas 
de cablage 
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<£3 


n 




dooxie 


TM 


JE CHARGE LES APPAREILS MULTIMEDIA 


Disponible en kit complet 111 







EE I 


Double chargeur USB 
Type-A + Type-C 


Double chargeur USB 
Type-A + Type-A 


Prise de courant Surface avec terre 
et double chargeur USB Type-A + Type-A 


Les doubles chargeurs USB 
rechargent 2 appareils en meme temps: 
smartphone, tabtette, MP3, MP4... 

1 - ) | Type-A: 

pour modetes tes ptus courants 

Type-C: 


pour modeles les plus recents 


JE BRANCHE LE MULTIMEDIA 

• • 

© © i i © 







Prise TV-SAT 


Prise TV simple 


Prise RJ 45 cat. 6 FTP 


Prise haut-parleur 


JE BRANCHE LES APPAREILS ELECTRIQUES 



.. 





Prise de courant Surface 
avec terre (voir p. 224) 


Prise de courant 
sans terre 


Sortie de cable pour four, 
frigo, convecteurs... 


JE MULTIPLIE LES PRISES 

■n»™ i 


isponibleen kit complet 111 




S'installe 
dans une boTte 
defaible profondeur 
(30 mm) tout en 
permettant de 
repiquer des fits 


Prise de courant 
avec terre speciale 
renovation 




S'instattent 
a la place d'une 
prise existante 
tmemes fils) et en 
changeant ta boTte 


Double prise de courant Surface 
avec terre, precablee 


Triple prise de courant Surface 
avec terre, precabtee 


LES FONCTIONS DOOXIE SE DECLINENT EN.. 
(voir page precedente) 


BLANC 

(modele presente 
+ finition blanc avec 
bague effet chrome) 


ALUMINIMUM 


NOIR 


(1) Composition d'un kit ■ fonctions precabtees + plaque de finition + boTte a encastrer ou cadre pour montage en apparent 
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JE COMPOSE DOOXIE 



Plaque carree 

1,2 ou 3 postes 
a choisir parmi 

8 finitions 
(voirp. 106) 

Q + 

ou 

Fonction avec enjoliveur 
blanc, aluminium ou noir 
(voirp. 108) 

Plaque ronde 

1 poste a choisir 
parmi 8 finitions 
[voirp. 107) 



JE POSE DOOXIE EN ENCASTRE 
AVEC LES BOTTES BATIBOX 


Montage dans 
boTte 1 poste 


rfUii 

J 


Montage dans boTte 2 ou 3 postes 
en vertical ou en horizontal 

PLAQUES A UTIUSER 

Utiliserune plaque 
2, 3 ou 4 postes, 
montage horizontal 
ou vertical 


o 




LESAVIEZ-VOUS? 


En remplacement d’interrupteurs ou de prises, 
dooxie se pose dans les boTtes existantes 1 poste ou 
multipostes entraxe 71 mm, horizontal ou vertical. 



PLAQUES AUTIUSER 

Utiliserune plaque 
2 ou 3 postes, 
montage horizontal 
ou vertical 


JE POSE DOOXIE EN APPARENT 
AVEC LES CADRES DOOXIE 


Cj 

at 


Montage dans cadre 
dooxie 1 poste blanc 


j 


O 

% 

o 

oo 


Montage dans cadre dooxie 2 postes 
blanc, en vertical ou en horizontal 


PLAQUES A UTIUSER 

Utiliser une plaque 2 postes, 


71 mm 


n*..< 
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MOSAIC 

PLUS DE SOLUTIONS^ 
DANS UN MINIMUM 
DE PLACE 15 

Un design epure, des plaques qui acceptent des combinaisons 
multiples : Mosaic offre I’avantage de regrouper plusieurs 
fonctions et de creer ainsi des multipostes compacts. 
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JE COMPOSE MOSAIC 
EN TOUTE LIBERTE 




- 




Mosaic, c’est plus de 40 fonctions a associer 
entre elles pour creer des combinaisons qui 
repondent a tous les besoins d’aujourd’hui. 


Brancher 



Charger 
le multimedia 


P 114 

Voirtoutes 
les fonctions 
Mosaic 


P 116 

Je compose 
et je pose 
Mosaic 
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LES FONCTIONS 

Mosaic, c’est plus de 40 fonctions a associer entre elles 
pour plus de confort dans le logement et sur les lieux de travail. 


JE COMMANDE LES ECLAIRAGES 

LES CONFORTS 


S'installent a la place 
d'un interrupteur existant: 
meme boTte, memes fils. 
Pour tous types de lampes 


Ecovariateur Interrupteur 

automatique 



LES VOYANTS 


Interrupteur lumineux 
largeur 2 modules 


Voyant fourni 

- Lumineux: 

permet de se reperer 
- dans I'obscurite. 

Temoin: 

_ permet de savoir si 

la lumiere estallumee 

Interrupteur temoin 2 poussoirs lumineux 

largeur 2 modules largeur 1 module 


LES ESSENTIELS 



Interrupteur 
va-et-vient 
largeur 1 module 


Interrupteur 
va-et-vient 
largeur 2 modules 


JECOMMANDE 
LES VOLETS, 
LAVMC 


rEH 


% 


Interrupteur 
volet roulant 

Existe en poussoir 
pourcommande 
centralist de volets 
roulants 


CommandeVMC 


Interrupteur va-et-vient 
+ poussoir 
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JE CHARGE LES APPAREILS MULTIMEDIA 


lisponibleen kit complet 111 


Les doubles 
chargeurs USB 
rechargent 
2 appareils 
en meme temps 


Double chargeur USB Prise de courant Surface avec terre 

+ Double chargeur USB 

JE BRANCHE LE MULTIMEDIA 




Prise TV-FM-SAT 



Prise TV simple Prise TV satellite type F Prise telephone en T 


m 


Prise RJ 45 Full Media 
cat. 6 STP blindee 
(existe aussi en cat. 6 FTP) 


p 



Prise RJ 45 cat. 6 FTP 
+ prise haut-parleur 


JE MULTIPLIE LES PRISES 



Prise de courant Surface 
avec terre (voir p. 224) 


Disponible en kit complet 111 


S'installe 
a la place d'une 
prise existante 
(memes fils) et en 
changeant la boTte 


Quadruple prise de courant avec terre, precablee 
Disponible en double 



.‘is 


(1) Composition d'un kit ■ fonctions precablees + plaque de finition + boTte a encastrer ou cadre pour montage en apparent 


P 324 

Schemas 
de cablage 
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JE COMPOSE MOSAIC 



TOUTES LES COMBINAISONS POSSIBLES... 


...EN HORIZONTAL 

NOMBRE PLAQUE 

DE MODULES AVECSUPPORT 


...EN VERTICAL 

NOMBRE PLAQUE 

DE MODULES AVECSUPPORT 
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JE POSE MOSAIC EN ENCASTRE 
AVEC LES BOITES BATIBOX 



Montage dans 
boite 2 ou 3 postes 
en horizontal 


Montage dans boite 
2 ou 3 postes 
en vertical 



JE POSE MOSAIC EN APPARENT 
AVEC LES CADRES MOSAIC 



Montage dans cadre 
Mosaic 1 poste 




Montage dans 
cadre Mosaic 
pour 4 ou 6 modules, 
en horizontal 


Montage dans 
cadre Mosaic 
pour 4 ou 
3x2 modules, 
en vertical 
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NEPTUNE 

C’EST PAS COMPC 
DE FAIRE SIMPLE 


Des appareils monoblocs a encastrer, les fonctions essentielles 
avec la qualite Legrand : Neptune est I’appareillage de base pour 
les installations ou la simplicite et la sobriete sont privilegiees. 
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_j 


JE POSE NEPTUNE 
ENTOUTE SIMPLICITE 

Neptune faciLite ['installation avec des 
interrupteurs et prises monoblocs, 
des bornes a connexion sans outil, 
et des prises de courant de faible 
profondeur pour un montage facile 
dans les anciennes boTtes a encastrer. 


Moderne & pratique 



Une grande surface galbee, 
une forme epuree et design 


Bornes a connexion sans outil, 
doublees pour repiquage facile 


P 324 

Schemas 
de cablage 
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LES FONCTIONS 

Neptune propose les fonctions essentielles 
pourtous les usages actuels. En toute simplicity. 


JE COMMANDE LES ECLAIRAGES 



Interrupted automatique 
Pour toutes tes lampes 



Variateur rotatif 
Pour toutes tes lampes 


S'instaltent a ta place 
d'un interrupteur existant: 
meme boite, memes fils. 
Pourtous types de lampes 


’ 



Voyant fourni 

Lumineux: 

permet de se reperer 
dans I'obscurite. 
Temoin: 
permet desavoir si 
la lumiere est allumee 


Interrupteur va-et-vient Interrupteur lumineux ou temoin 

Poussoir Poussoir lumineux 

Permutateur 


JE COMMANDE LES VOLETS, LA VMC 



Interrupteur 
volet roulant 


Commande VMC 
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JE CHARGE, JE BRANCHE LES APPAREILS MULTIMEDIA 



Recharge 
2 appareils 
multimedia en 
meme temps 



Double chargeurUSB 


Prise RJ 45 cat. 6 FTP 


Prise TV-FM-SAT 


JE MULTIPLIE LES PRISES 


Faible profondeur 
du mecanisme: 
montage facile dans 
boites existantes 
profondeur 30 mm 


Prise de courant avec terre 



Double prise de courant avec terre, precablee. 

S'installe a la place d'une prise existante: meme boTte. memes fils 


.s> ,.:. x 


S'installe 
a la place d'une 
prise existante 
(memes fils) et en 
changeant la boite 


Double prise de courant precablee 


P 324 

Schemas 
de cablage 
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[ 


.1 


LES APPARENTS 

LA RENOVATION FACILE 

Remplacez vos anciens interrupteurs et prises qui ne repondent 
plus aux exigences de securite : les Apparents de Legrand se 
posent sans encastrement, s’associent avec des moulures et 


plinthes electriques et facilitent vos travaux de renovation. 
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TOUTES LES FONCTIONS POUR UN CONFORT 
RETROUVEp EN TOUTE SECURITE 

Les Apparents se posent sur le mur, a la place d’un interrupteur 
ou d’une prise, ou s’associent avec les moulures electriques. 



Interrupteur etroit Interrupteur Lumineux 

pour montant de porte Voyant fourni 



Interrupteur variateur 
bouton rotatif 





Interrupteur votet routant 


Prise TV-FM-SAT 


Prise RJ 45 Cat. 6 FTP 


Mouture 


LE + LEGRAND 


Les conduits electriques Legrand: 
une protection continue des fils electriques 
sur tout leur parcours, un large choix de 
sections et d’accessoires. 


Voir page suivante. 


Goutotte 



















124 I MON GUIDE ELECTRICITEI LES COLLECTIONS 




P 112 

Mosaic 


P 122 

Les Apparents 


MOULURES ET PLINTHES 
ELECTRIQUES 

J'AJOUTE FACILEMENT 
DESINTERRUPTEURS 
ET PRISES 

Mosaic et Les Apparents s’associent parfaitement avec les 
conduits electriques Legrand. Vous pouvez ainsi renover une 
piece sans encastrer ni les fils, ni les interrupteurs et les prises, 
en toute securite : les moulures et plinthes Legrand assurent une 
protection continue grace aux nombreux accessoires de pose. 





MOULURE 

Au-dessus d’une plinthe bois et autour 
d’une porte. S’associe avec Mosaic ou avec 
les Apparents. 


PLINTHE 

Surle sol Peut s’associer avec une 
moulure. S’associe avec Mosaic ou avec 
les Apparents. 


GOULOTTE 

Pour equiper un plan de travail (atelier, bureau, 
cuisine...). S’associe avec Mosaic ou avec les 
Apparents. 
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LE +LEGRAND 


Prise de courant 
Surface avec terre 
Finition Titane 





KIT DE LIAISON ETBOITE 
BATIBOX MULTIMATERIAUX: 
PASSAGE DES FILS SURET 
DISCRET 


1 Fixer le kit dans le mur: peut etre colle 

2 Coller ou visser la plinthe, passer les fils, 
monter le couvercle 
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PLEXO' 


Environnement poussiereux, humidite, intemperies... Pour 
une securite optimale dans les lieux exposes, la gamme Plexo 
etanche avec indice de protection renforce (IP 55) vous garantit 
une isolation totale du produit. 
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PLEXO, LES INTERRUPTEURS ET PRISES 
DES LOCAUX HUMIDES 


Les fonctions essentielles pour commander un eclairage 


et brancher des appareils dans un garage, une cave, 
une buanderie... et meme en exterieur ! 



Interrupteur automatique 
Plexo gris 



Bouton-poussoir d'appel 
avec porte-etiquette lumineux 
Plexo blanc 



Prise de courant avec terre 
et volet de protection 
Ptexo btanc 



Interrupteur temporise 
Plexo gris 



Double prise de courant avec terre, precablee 
Ptexo gris 
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Blanc ou gris, encastre ou apparent, 

Plexo garantit I’etancheite dans les endroits 
exposes a 1’humidite. 



BoTtier 
gris ou blanc 


Plexo apparent 
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POSER PLEXO 
DANS LES BOtTES 
AENCASTRER 
BATIBOX 



Montage 
boTte 1 poste 



Montage 
boTte 2 postes, 
horizontal 



Montage 
boTte 2 postes, 
vertical 




\ 

* i 


\ . 
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La lumiere... Des la nuit tombee, nous exigeons plus 
presence : elle doit suivre notre rythme, s'adapter aux envies 
de chacun, se faire complice de notre interieur. Bref p la lumiere 
dans I’habitat d'aujourd'hui se veut innovante et respectueuse 
des economies d’energie. Coup de projecteur sur les conseils et 
solutions Legrand pour un bien-etre optimal en lumiere. 


eclair! 
ioMquot 


LI legrand 9 


JE CH0ISIS MES ECLAIRAGES 

PIECE PAR PIECE. 132 

JE CH0ISIS MES LAMPES. 136 

JE CH0ISIS MES LUMINAIRES. 137 

JE CONTROLE MES ECLAIRAGES 
A DISTANCE. 138 

JALLUME EN ENTRANT. 144 

JE COMMANDE MES ECLAIRAGES 
D’UN SEULGESTE. 152 

JE CREE DES AMBIANCES 
LUMINEUSES. 160 

JE TROUVE MES INTERRUPTEURS 
DANS LE NOIR. 168 

JALLUME JUSTE LE TEMPS 
QU’ILFAUT. 174 

JALLUME LES ECLAIRAGES 
EXTERIEURS. 182 

JE BRICOLE BIEN ECLAIRE. 188 
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JE CHOISIS 
MES ECLAIRAGES 
PIECE PAR PIECE 

Piece par piece, les conseils 
Legrand pour bien s’eclairer, 
choisir ses luminaires et decouvrir 
les solutions qui ameliorent votre 
contort. 



DANS LENTREE 

L’eclairage de votre interieur commence par 
celui de Eentree, la premiere piece que Eon 
decouvre en arrivant. Evitez les eclairages 
directs qui ecrasent le relief, mais preferez 
des appliques murales a diffuseur pour 
accroTtre visuellement Eespace. Des spots 
encastres dans le plafond ou bien le long du 
couloir ou a cote des marches d’un escalier 
peuvent creer un effet theatral original. 

• Je commande mes eclairages par la voix: voir page 146 

• Je laisse la lumiere s'allumer toute seule: voir page 148 

• J’eteins toutes mes lumieres d’un seul geste en partant: 
voir page 154 

DANS LE COULOIR 

Le couloir est a la fois Eespace ou Eon vit le 
moins mais ou Eon passe le plus. L’eclairage y 
est done sollicite plusieurs fois par jour, et on 
oublie parfois de Eeteindre. Un interrupteur 
automatique y trouvera naturellement sa 
place, mais si vous preferez des interrupteurs 
traditionnels, pensez a les choisir lumineux 
pour les retrouver facilement dans le noir. 

Cote luminaires, evitez les suspensions 
trop envahissantes dans un espace etroit, 
mais preferez des spots encastres dans le 
plafond, ou bien des appliques discretes, 
posees en angle ou en haut d’un mur. 

• Je trouve mes interrupteurs dans le noir: voir page 168 


DANS LE SEJOUR 

Le sejour est certainement la piece 
de votre habitation qui a le plus besoin 
d’eclairages a la fois chaleureux, 
intimes et apaisants. 

Lieu d’activites diverses, sa lumiere doit 
etre pensee en terme d’ambiances : 
ambiance reception, ambiance lecture, 
ambiance television, ambiance detente... 
autant de variations que votre jeu de 
lumieres doit pouvoir accompagner. 

Alors, pour jongler avec les ambiances, 
il convient de diversifier les sources 
lumineuses : lustres, appliques, 
lampadaires, lampes a poser, liseuses... 
toutes doivent trouver leur place quel que 
soit Eespace, la disposition du mobilier 
ou la decoration. 

Un conseil: evitez de multiplier 

les luminaires fixes, genants quand on veut 

changer la disposition des meubles... 

• Je cree des ambiances lumineuses depuis mon 
smartphone: voir page 162 

• Je fais varier la lumiere depuis un ecovariateur: 
voir page 164 


#mamaisonsimplementconnectee 
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DANS LA CHAMBRE 


DANS LA SALLE A MANGER 

Pour creer une ambiance chaleureuse au 
moment du repas, une suspension situee 
juste au-dessus de la table apportera une 
lumiere conviviale. Une lampe a large 
faisceau, judicieusement orientee, peut 
illuminer toute la table sans eblouir les 
convives. Et a Earriere-plan, des lampes a 
poser assurent un eclairage discret pour 
diffuser une lumiere d’ambiance. 

• Je cree des ambiances lumineuses depuis mon 
smartphone: voir page 162 

• Je fais varier la lumiere depuis un ecovariateur: 
voir page 164 

DANS LA CUISINE 

lei, Eeclairage doit assurer une ambiance 
conviviale et donner suffisamment de 
lumiere sur les plans de travail. Au centre, 
il faut prevoir un eclairage principal, type 
plafonnier ou suspension, pour eclairer 
toute la piece. Puis des eclairages 
localises du type appliques, spots, tubes 
neon... illuminent les plans de travail sans 
creer de zones d’ombre. 

Et si la cuisine communique avec le sejour 
ou la salle a manger, penser a Eintegrer 
dans la creation d’ambiances lumineuses. 


L’eclairage doit etre doux et reposant, mais il 
doit aussi repondre aux usages de la vie courante : 
lire sans deranger, se maquiller, choisir ses 
vetements... Par exemple, des spots judicieusement 
places ou des lampes posees sur un meuble 
donneront une lumiere localisee et suffisante. Cote 
pratique, il faut pouvoir commander Eeclairage 
principal depuis Eentree de la chambre et depuis 
le lit. Enfin, element indispensable au contort de 
la piece, le variateur de lumiere permet de doser 
Eintensite lumineuse en fonction des besoins. 

• Je personnalise mes scenes de vie Lever/Coucher: voir page 156 

• Je commande le lustre de la chambre depuis le chevet: 
voir page 159 



P 2 

Le contort optimal 
danstoutes les pieces 
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DANS LACHAMBRE 
D’ENFANTS 

Les enfants bougent, jouent, et leurs 
mouvements sont parfois imprevisibles. 
Alors, prevoir des Luminaires adaptes, bien 
fixes, bien isoles, dont [’ampoule reste 
inaccessible aux mains d’enfants : de 
nombreux objets de decoration repondent 
a ces exigences. 

La aussi, Le variateur sera le bienvenu pour 
creer une lumiere douce et apaisante. 

Pour les jeux des petits et Les devoirs 
des plus grands, une lampe avec un bras 
flexible ou articule apporte La lumiere 
necessaire sans eblouir ni fatiguer les 
yeux. Et pour faciliter Le deplacement La 
nuit, adopter une solution de balisage 
automatique. 

• Je commande mes eclairages a distance depuis mon 
smartphone: voir page 140 

• Je laisse la lumiere s’eteindre toute seule: 
voir page 178 


DANS LA SALLE DE BAINS 

Tout en respectant a la lettre les conseils 
de securite donnes dans ce guide on 
peut encastrer des spots au plafond pour 
I’eclairage principal, prevoir un bandeau de 
lumiere au-dessus des miroirs, ou installer 
des appliques de chaque cote afin d’eviter 
les zones d’ombres sur le visage. 

• Les pieces d’eau et I’electricite: voir page 14 


DANS LE BUREAU 

Dans ce lieu de travail ou il faut eviter les 
reflets de lumiere sur I’ecran d’ordinateur, 
I’eclairage d’ambiance doit etre diffuse 
par un faisceau ascendant ou un eclairage 
indirect. Pour lire ou ecrire, une lampe de 
bureau ou un spot permettant d’orienter 
I’eclairage sera a privilegier. 

• Je simule une presence en allumant les eclairages 
depuis mon smartphone : voir page 140 


#mamaisonsimplementconnectee 
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DANS LE GRENIER, 

LA CAVE, LA BUANDERIE 

Ces pieces ou I’on ne sejourne pas 
demandent avant tout un eclairage 
fonctionnel. Si L’interrupteur est situe 
a I’exterieur de la piece, chosissez-le a 
voyant temoin : il indique si la lumiere 
est restee allumee. D’autres solutions 
pratiques existent: une minuterie 
allumera juste le temps qu’il faut, ou 
comme on a parfois les bras charges pour 
acceder a ces pieces, un interrupteur 
automatique commandera I’eclairage a 
votre place. 

• J’allume juste le temps qu’il faut: voir page 174 


DANS LE GARAGE 

Le garage est un espace polyvalent 
qui ne sert pas seulement a garer la 
voiture : un coin atelier appelle au 
bricolage, des etageres et des meubles 
de rangement occupent les murs... D’ou 
L’importance de prevoir un eclairage a la 
fois pratique, fonctionnel et economique : 
des tubes fluorescents ou des lampes 
fluocompactes eclairent au moindre cout, 
des baladeuses accompagnent les petits 
travaux, et un interrupteur automatique 
permet d’allumer juste quand on passe et 
d’eteindre quelques instants plus tard. 

• J’allume juste le temps qu’il faut: voir page 174 

• Je bricole bien eclaire: voir page 188 


A LEXTERIEUR 

Des appliques murales pour eclairer 
la terrasse, des luminaires specifiques 
pour les chemins d’acces, une lumiere 
accueillante a proximite des portes de 
garage... les eclairages exterieurs donnent 
a la maison une autre dimension. Associes 
pour plus de contort a des interrupteurs 
automatiques ou crepusculaires, ils 
peuvent meme participera la securite de 
[’habitation en simulant une presence. 

• J’allume les eclairages exterieurs: voir page 182 
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JE CHOISIS MES LAMPES 

Developpement durable oblige, les lampes basse 
consommation ont remplace les lampes a incandescence 
considerees comme trop energivores. Plus efficaces, 
plus economies, elles produisent autant de lumiere tout 
en consommant moins d’energie.Tour d’horizon de ces 
lampes que vous trouvez desormais dans le commerce. 



LES LAMPES A LEDS, 

LAMBIANCE 

ET LES ECONOMIES 

Avec leur lumiere blanche chaleureuse, 
les lampes a LEDs participent a 
I’ambiance de la maison tout en 
contribuant aux economies d’energie : 
d’une duree de vie incroyablement 
longue, elles consomment jusqu’a 
6 fois moins qu’une lampe a 
incandescence ! 

Un petit conseil: choisissez des 
lampes dimmables (ou variables), vous 
pourrez ainsi faire varier leur intensite 
lumineuse depuis un interrupteur 
variateur ou un ecovariateur. 


LES LAMPES 
HALOGENES, 

LA LUMIERE MAGIQUE 

Elles combinent les performances du 
filament des lampes a incandescence 
avec des composes halogenes destines 
a ameliorer Lefticacite lumineuse 
et la longevite. Resultat: une duree 
de vie multipliee par 4, une lumiere 
deux fois plus intense, des couleurs 
plus vives, des effets de brillance sur 
les objets eclaires... voila la magie 
de I’halogene. On distingue plusieurs 
types de lampes halogenes : 



I 9 I# 

LES LAMPES 
FLUOCOMPACTESp 
LECLAIRAGE 
LONGUE DUREE 

Elles se presentent sous presque 
toutes les formes, notamment celle 
de petits tubes de faible diametre 
enroules en spirale. Elles fournissent 
un eclairage haute performance, 
et disposent d’une duree de vie 
extremement longue : jusqu’a 15 ans ! 



Les tubes a quartz, destines aux 
lampadaires, appliques murales 
et suspensions qui renvoient 
la lumiere vers le plafond. 

Les lampes halogenes double 
enveloppe, qui se presentent comme 
les lampes a incandescence et se 
fixent sur les memes culots. 

Les ampoules capsules, 

surtout utilisees pour les spots, 
elles necessitent souvent un 
transfo electronique. 

Toutes ces lampes offrent un 
niveau d’eclairement constant 
qui se module facilement avec 
un variateur (selon les types de 
lampes et de transformateurs). 
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JE CHOISIS MES 
LUMINAIRES 

Decoratifs ou fonctionnels, 
les luminaires participent a 
notre bien-etre en lumiere. 

Voici quelques conseils pour 
bien choisir... 

LE LUSTRE 

Souvent positionne au-dessus d’une 
table, il convient de ne pas le descendre 
trop bas afin de ne pas couper la piece. 
Faisant souvent office d’eclairage 
principal, il est conseille de moduler son 
intensite avec un interrupteur variateur, 
surtout dans les chambres et le sejour. 

LES APPLIQUES MURALES 

Des appliques avec lumiere dirigee vers 
une surface plane et claire telle que le 
mur ou le plafond illuminent la piece 
et en dessinent les contours. Certains 
materiaux comme le verre depoli, le 
plastique translucide ou le tissu fin 
diffusent la lumiere de facon homogene 
sans reduire la puissance d’eclairement. 

LES ECLAIRAGES PONCTUELS 

Pour mettre en valeur un tableau, un 
meuble ou une vitrine, des eclairages 
ponctuels — appliques, tubes, spots, 
rampes, douilles orientables... — 
judicieusement places, diffusent une 
lumiere vive et donnent une 
ambiance chaleureuse a la piece. 

LES LAMPES A POSER 

Reparties en differents endroits d’un 
sejour ou d’un bureau, les lampes a 
poser vous permettent de jongler avec 
la lumiere. Parexemple, une grande 
lampe a cote d’un canape apporte une 
lumiere a la fois decorative et utile 
pour la personne assise juste a cote. 

Des lampes de differentes hauteurs 
accentuent la verticalite d’une piece. Un 
halogene creant des jeux de lumiere vient 
animer un angle oublie. Et si vous etes 
un lecteur assidu, disposez une liseuse 
a proximite de votre fauteuil prefere. 
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JE CONTROL MES 
ECLAIRAGES A DISTANCE 


Ou que vous soyez, gardez le controle de vos lampes, appliques, 
luminaires... En les allumant en votre absence, vous simulez votre 
presence. Et vous pouvez a tout moment savoir si un eclairage 
est reste allume, comme celui de la chambre de votre enfant 
par exemple... 
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INTERRUPTEUR D’ECLAIRAGE CONNECTE 
CELIANE WITH NETATMO ITUNGSTENE 


+++ CONFORT OPTIMAL +++ 

"JE CONTROLE 
LES ECLAIRAGES DE 
MON LOGEMENT DEPUIS 
MON SMARTPHONE 111 " 


#mamaisonsimplementconnectee 



RALLONGE MULTIPRISE CONNECTEE 


SERENITE 


"JE COMMANDE 
MES LAMPES BRANCHEES 
SUR LA RALLONGE DEPUIS 
MON SMARTPHONE 121 ” 


(1) Avec App Home + Control 

(2) Avec App Prise mobile Eliot 
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f Plafornler 


Wf Lampadaire 


APP HOME + CONTROL 

Permet de controler 
a distance tout type d’eclairage 
et de verifier son etat et sa 
consommation 

Voir p. 72 


Salon 


L’APP HOME + CONTROL EST EN TELECHARGEMENT GRATUIT SUR 


DISPONIBLE SUR 

r Google Play 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

CELIANE WITH NETATMO 

JE CONTROLE LES EC LAI RAGES 
DE MON LOGEMENT 
DEPUIS MON SMARTPHONE 


Avec Celiane™ with Netatmo et L’App Home + Control, 
votre logement est au bout des doigts. Piece par piece, 
vous controlez a distance tous vos eclairages : luminaires, 
spots, appliques, lampes branchees sur prises. En un 
simple geste, vous pouvez eteindre ou allumer tous les 
eclairages d’une meme piece pour simuler une presence. 
Et vous verifiez quand vous le souhaitez si vos eclairages 
sont allumes ou eteints. 


ETAUSSI... 



Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
App Store est une marque de service d’Apple inc. 


I Dooxiewith Netatmo 
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INTERRUPTEUR CONNECTE 
A OPTION VARIATEUR 111 

CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 

Permet de controler a distance et 
en manuel des eclairages avec 
tout type de lampe. 


PRISE DECOURANT 
CONNECTEE 16 A (1) 

CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 

Permet de controler a distance 
la lampe ou le lampadaire branche. 



"JESIMULE 
UNE PRESENCE 
EN ALLUMANT 
LES ECLAIRAGES 
DE DIFFERENTES 
PIECES" 


"JE PEUX 
VERIFIER SI 
MES ECLAIRAGES 
SONT ALLUMES 
OU ETEINTS" 


#mamaisonsimplementconnectee 


Celiane™ 

with 

NETATMO 





Prise Control 




Prise de courant 
connectee 16 A 


(1) Necessite I'installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 



Pour installer facilement 

P 2 

P 70 

P 324 

les produits, retrouvez 

Le contort optimal 

La maison 

Schemas 

tous les tutos sur legrand.fr 

dans toutes les pieces 

connectee 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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La rallonge connectee : une rallonge multiprise innovante 


RALLONGE MULTIPRISE 
CONNECTEE 

JE COMMANDE LES LAMPES 
BRANCHEES SUR LA RALLONGE 
DEPUIS MON SMARTPHONE 


Avec La rallonge multiprise connectee 
Legrand, vous commandez lampes 
et Lampadaires depuis un smartphone, 
d’ou que vous soyez : vous simulez ainsi 
une presence dans une piece et vous pouvez 
meme programmer L’allumage et I’extinction 
a des periodes choisies a I’avance. 
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e © 0 
® + 



ALLUMEROU ETEINDRE 
COMMEONVEUT 

Chaque prise peut etre pilotee 
individuellement 


OIIH0: 

Pi t* MCMt 


■ UV11 

+ 


< PARAMETRAGE PROGRAM X 
Timet 

u/ by 

8? : 8? 

AlllIMt 

VS: 8iS 

ii ni 

iTEIMT 



SIMULER UNE PRESENCE 

Programmation de scenarios 
d’allumage et d’extinction de lampes, 
et aussi de fonctionnement d’appareils 
(exemple: chaine hi-fi) 




L’APP PRISE MOBILE ELIOT LEGRAND 
EST EN TELECHARGEMENT GRATUIT SUR 


Chaque prise est pilotable a distance 
pour commander lampe, lampadaire, 
mais aussi aquarium, congelateur... 


Wi-Fi 


► DISPONIBLESUR 

Google Play 


Telecharger dans 

w I'App Store 


LES + LEGRAND 


Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
App Store est une marque de service d'Apple inc. 



ETRE ALERTE 

D’UNE ANOMALIE 

Envoi d’une notification en cas de 

coupure de courant (congelateur) 

ou de consommation anormale 



MAITRISERSA CONSUMMATION 
D’ELECTRICITE 
Connaitre la consommation 
de chaque prise etsimuler 
sa facture d’electricite 


P 285 

Rallonges multiprises 
multimedia 
































J'ALLUME EN ENTRANT 

Pour avoir le plaisir d’etre accueilli en lumiere en arrivant 
chez soi ou en entrant dans une piece, Legrand vous propose 
d’ouvrir la porte aux solutions pratiques et innovantes : laisser 
I'eclairage s’allumer tout seul alors que I’on a les bras charges, 
reperer les interrupteurs dans le noir... Bienvenue chez vous! 
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INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE CONNECTE 
CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 


+++ CONFORT OPTIMAL + + + 

"JE COMMANDE 
MES ECLAIRAGES 
PAR LA VOIX" 


#mamaisonsimplementconnectee 



♦ ♦ SERENITE ** 

“JE LAISSE 
LA LUMIERE 
SALLUMER 
TOUTESEULE 


INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 
CELIANEI BRONZE DORE 



* ESSENTIEL ♦ 

“JE ME LAISSE 
GUIDER DANS 
LE NOIR" 


INTERRUPTEUR A COURONNE LUMINEUSE 
CELIANE ICRAIE 
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“DISSIRI, 
ALLUME LA 
LAMPEDU 
SEJOUR !” 


APP HOME + CONTROL 
ET ASSISTANT VOCAL 


Permet de controler ses eclairages et 
ses appareils electriques par la voix 


Voirp. 74 


INTERRUPTEURCONNECTE 
A OPTION VARIATEUR' 11 

CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 


Permet de controler a distance et 
en manuel des eclairages avec tout 
type de lampe. 


PRISE DECOURANT 
CONNECTEE16 A (1) 

CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 


Permet de controler a distance 
la lampe ou le lampadaire branche. 


OK GOOGLE, 
ALLUME DANS 
L’ENTREE !” 


#mamaisonsimpLementconnectee 


Celiane 

with 

NETATMO 


ASSISTANTS VOCAUX COMPATIBLES 


o 


Apple HomeKit 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 


TM 


CELIANE WITH NETATMO 

JE COMMANDE MES 
ECLAIRAGES PAR LA VOIX 

De retour a La maison Les bras charges ? Grace 
a Celiane™ with Netatmo, L’App Home + Control et 
un assistant vocal comme Siri d Apple ou I’Assistant Google, 
plus besoin d’appuyer sur un interrupteur pour allumer 
La lumiere : il vous suffit de donner de La voix. Une 

fonctionnalite adaptee aux personnes a mobilite reduite. _ 

ETAUSSI... 



Prise Control 


Interrupteur 
connecte 
a option variateur 


Prise de courant 
connectee 16 A 


iOS: Les solutions d'interrupteurs et de prises connectees requierent un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ulterieur. 
Pour controler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ulterieure est recommande. 

Le controle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison necessite un Apple TV avec TvOS 10.0 ou 
version ulterieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ulterieure configure comme concentrateur. 

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec acces Google Play. 

WEBAPP: PC & Mac 

iPhone, iPod et iPad sont des marques deposees d'Apple Inc, enregistrees aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

HomeKit est une marque deposee d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple inc. 

Google est une marque de Google LLC. 

Amazon, Alexa et leurs logos associes sont des marques dAmazon.com, Inc. ou ses filiales. 



I Dooxie with Netatmo 


(1) Necessite I'installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 



Pour installer facilement 

P 2 

P 70 

P 324 

les produits, retrouvez 

Le contort optimal 

La maison 

Schemas 

tous les tutos sur legrand.fr 

dans toutes les pieces 

connectee 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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++ SERENITE ++ 

INTERRUPTEUR 
AUTOMATIQUE CELIANE 

JELAISSELA LUMIERE 
SALLUMERTOUTESEULE 


Interrupteur automatique... comme son nom L’indique. 
Vous passez devant : Leclairage s’aUume tout seuL. La 
lumiere du jour est suffisante ? Leclairage reste eteint. 
Solution ideale pour vous faciliter les gestes au 
quotidien tout en economisant I’electricite, I’interrupteur 
automatique trouve sa place dans I’entree, le couloir, 
I’escalier, le dressing, les toilettes... 


O Pour installer facilement 

un interrupteur automatique, 
retrouvez le tuto sur legrand.fr 


m Solution concue pour faciliter lacces 

IfiSI aux personnes a mobilite reduite. 



P 2 

P 332 

UU Produit plus particulierement respectueux de lenvironnement et propre a 

I^K»1 une consommation d energie raisonnee: mieux et moins consommer. 

Le confort optimal 
dans toutes les pieces 

Schemas 
de cablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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LES + LEGRAND 


L’interrupteur automatique 
Celiane s'installe a la place d’un 
simple interrupteur en utilisant 
les memes fils. Dans le cas d’un 
va-et-vient, remplacer I’un des 
interrupteurs par un interrupteur 
automatique Celiane, I’autre par 
un poussoir Celiane qui permet 
un allumage manuel (voir plan). 


Allumage et extinction 
manuels possibles 

Detection jusqu’a 8 m 

Pour tous types de lampes: Interrupteur 

LED, halogene, fluocompacte... automatique 


P □ 



COULOIR^, 



Je passe : L’eclairage sallume 
tout seul, seulement si la 
Lumiere du jour est faible 



Je reste : leclairage reste 
allume tant que ma presence 
est detectee 



Je pars : leclairage seteint apres 
une duree que je programme entre 
10 secondes et 10 minutes 


ETAUSSI... 



I Altege I Dooxie I Mosaic I Neptune 


0 

I Plexo etanche 
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INTERRUPTEUR A COURONNE LUMINEUSE 
CELIANEICRAIE 


+ ESSENTIEL + 

INTERRUPTEURS 
LUMINEUX CELIANE" 

JE ME LAISSE GUIDER 

Une Lumiere dans le noir? 

C’est votre interrupteur a voyants 
ou a couronne lumineuse qui vous 
permet de Le reperer en toute 
serenite dans L’obscurite. 



DOUBLE INTERRUPTEURAVOYANTS 
LUMINEUX CELIANE I GRES 


LE + LEGRAND 


Les interrupteurs lumineux Celiane 
s'installent a La place d'un simple 
interrupteur en utilisant les memes fils. 



AVANT APRES 



Solution congue pourfaciliter faeces 
aux personnes a mobilite reduite. 


O Pour installer facilement 
un interrupteur a couronne 
lumineuse, retrouvez 
le tutosurlegrand.fr 


P 328 

Schemas 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 


Les interrupteurs a voyant 
peuvent etre temoins ou 
lumineux, suivant le type de 
lampe qu'ils recoivent. 





Interrupteur temoin : le voyant Interrupteur lumineux : le voyant permet 

signale que leclairage est allume. de reperer I’interrupteur dans I’obscurite. 


ETAUSSI... 



I Altege 



I Dooxie 


I Mosaic 


I Neptune 


I Les Apparents 


I Plexo etanche 
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COMMANDE GENERALE SANS FIL DEPART/ARRIVEE 
CELIANE WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 


+++ CONFORT OPTIMAL + + + 

"D'UN SEULGESTE, 
J’ETEINS TOUTES 
LES LUMIERES EN 
PARTANT" 


#mamaisonsimplementconnectee 


♦ ♦ SERENITE ♦♦ 

"JE COMMANDE 
MES ECLAIRAGES 
AU MOMENT DU 
COUCHER" 

#mamaisonsimplementconnectee 


COMMANDE SANS FIL LEVER/COUCHER 
CELIANE WITH NETATMO ITITANE 



* ESSENTIEL ♦ 

"JE COMMANDE LES 
ECLAIRAGES D'UNE 
PIECE, D'OU QUE JE 
SOIS DANS LA MAISON” 


COMMANDE SANS FIL D ECLAIRAGE ET DE PRISES 
CELIANE WITH NETATMO I BLANC YESTERDAY 


#mamaisonsimpleimentconnectee 

























































154 I MON GUIDE ELECTRICITEI LESINTERRUPTEURS D’ECLAIRAGE 



+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

CELIANE" WITH NETATMO 

JE COMMANDE 
TOUS MES ECLAI RAGES 
D’UN SEULGESTE 

Plus besoin de faire Le tour de La maison pour tout eteindre 
avant de partir. En un seuL appui sur Le bas de La touche de La 
commande generate sans fiL Depart/Arrivee, vous eteignez 
toutes Les lumieres de La maison. Vous pouvez personnaLiser vos 
scenes de vie dans LApp Home + ControL pour commander en 
meme temps des appareiLs electriques et des voLets rouLants. 
Pratique, cette commande sans fiL extra pLate se pose sans 
degats sur Les murs, et peut meme trouver sa pLace sur 
un meubLe. 


P 2 

P 70 

P 324 

Le contort optimal 

La maison 

Schemas 

danstoutes les pieces 

connectee 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 



Extra plate, la commande 
generate sans fil Depart/ 
Arrivee se pose sanstirer 
de fils et sans degats 
sur les murs. 


ETAUSSI... 


I Dooxiewith Netatmo 
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#mamaisonsimplementconnectee 


"J'ETEINS TOUTES LES LUMIERES 
D'UN SEUL GESTE EN PARTANT 
ET JE FERME QUELQUES VOLETS" 


CeLiane™ 

with 

NETATMO 


Commande generate 
sans fil Depart/Arrivee 
dans I’entree 


Interrupteur 
connecte 
a option variateur 


Interrupteur 
connecte pour 
volet roulant 


Prise de courant 
connectee 16 A 



O Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tousles tutossurlegrand.fr 


(1) Necessite ['installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 
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ET DES VOLETS 


LEVER/COUCHER 1 


Permet de creer des scenes de vie 
personnalisees au moment du coucher, 
par exemple en eteignant les lumieres, 
en arretant certains appareils electriques 
et en baissant les volets roulants. 

Vous personnalisez vos propres scenes de vie 
dans I’App Home + Control (voir p. 72) 


INTERRUPTEUR CONNECTE 
A OPTION VARIATEUR 111 

CELIANE™WITEI NETATMO ITITANE 

Permet de controler a distance et 
en manuel des eclairages avec tout 
type de lampe. 


PRISE DECOURANT 
CONNECTEE 16 A (1) 

CELIANE™WITH NETATMO I TITANE 

Permet de controler a distance 
la lampe ou le lampadaire branche. 


INTERRUPTEUR CONNECTE 
POUR VOLET ROULANT 111 

CELIANE™WITH NETATMO I TITANE 

Permet de controler a distance et 
en manuel un volet roulant a butee 
electronique ou mecanique. 




++ SERENITE ++ 

CELIANE WITH NETATMO 

JE COMMANDE MES 
ECLAIRAGES AU MOMENT 
DU LEVER ET DU COUCHER 111 

En un seuL appui sur Le bas de La touche de La commande 
sans fiL Lever/Coucher, vous eteignez toutes Les Lumieres de 
La maison, sauf ceLLes de La chambre. Vous fermez Les voLets 
et vous arretez certains appareiLs electriques cormme La 
television. Vous creez vos scenes de vie personnalisees dans 
L’App Home + ControL. 

Pratique, cette commande sans fiL extra pLate se pose sans 
degats sur Les murs, et peut meme trouver sa pLace sur 
un meubLe. 



Extra plate, la commande 
sans fil Lever/Coucher se 
pose sans tirer de fils et 
sans degats sur les murs. 


ETAUSSI... 


#mamaisonsimplementconnectee 


CeLiane™ 

with 

NETATMO 



Prise de courant Interrupteur 

connectee 16 A connecte 

a option variateur 


Interrupteur 
connecte pour 
volet roulant 


Commande 
sans fil 
Lever/Coucher 



I Dooxiewith Netatmo 


(1) Necessite ['installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 


P 2 

P 70 

P 324 

P 342 

Le contort optimal 

La maison 

Schemas 

Lampes 

dans toutes les pieces 

connectee 

de cablage 

a utiliser 


O Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutos sur legrand.fr 
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COMMANDESANSFIL 
D’ECLAIRAGE ETDE PRISES' 11 

CELIANE™ WITEI NETATMO I BLANC YESTERDAY 


* 






Permet d’ajouter un point de commande 
oil on veut, sans tirer de fils et sans degats 
sur les murs. 


+ ESSENTIEL + 

CELIANE WITH NETATMO 

JE COMMANDE LES ECLAIRAGES 
D’UNE PIECE D’OU QUE JE SOIS 
DANS LA MAISON 


En ajoutant des commandes sans fil d’eclairage et de prises sans 
tirer de fits, vous commandez des ecLairages existants : plafonniers, 
appliques, lampes branchees sur prises de courant. 

Vous associez les produits entre eux en toute simplicite. 

Pratique, cette commande sans fil extra plate se pose sans degats 
sur les murs, et peut meme trouver sa place sur un meuble. 



Extra plate, la commande 
sans fil d’eclairage etde 
prises se pose sans tirer 
de fils et sans degats sur 
les murs. 


ETAUSSI... 


P 2 

P 70 

P 324 

Le confort optimal 

La maison 

Schemas 

danstoutes les pieces 

connectee 

de cablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 




I Dooxie with Netatmo 
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INTERRUPTEUR CONNECTE PRISE DE COURANT 

A OPTION VARIATEUR' 11 CONNECTEE16 A 111 

CELIANE™ WITH NETATMO I BLANC YESTERDAY CELIANE™ WITH NETATMO I BLANC YESTERDAY 

Associe a la commande sans fil, Associe a la commande sans fil 

permet de commander des ecLairages. d’eclairage, permet de commander 

II est possible de le rendre lumineux pour la lampe ou le lampadaire branche: 

le reperer dans le noir (option activable creation d’une prise commandee. 

depuis I’App Home + Control). 


MICROMODULE D’ECLAIRAGE 
CONNECTE 

S’installe facilement en plafonnier 
ou en applique. Associe a la 
commande sans fil d’eclairage, 
permet de commander un eclairage, 
une applique... 


#mamaisonsimplementconnectee 


Celiane™ 

with 

NETATMO 


“JE COMMANDE UNE LAMPE BRANCHEE “JE COMMANDE LE LUSTRE DE 

SUR PRISE D’OU JE VEUX DANS LE SEJOUR” LA CHAMBRE DEPUIS LE CHEVET” 




Commande 
sans fil d’eclairage 
et de prises 


Prise de courant 
connectee 16 A 
Remplace une simple 
prise de courant 


Interrupteur connecte 
a option variateur. 
Remplace un simple 
interrupteur 


Micromodule Commande 

d'eclairage connecte, sans fil d’eclairage 
a raccorder sur la etde prises 

lampe 


(1) Necessite ['installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 


O Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutos sur legrand.fr 


























































































AMBIANCES 

INEUSES 


Aujourd’hui, la maison bouge. Les espaces prennent du volume 
les cloisons tombent, les recoins obscurs disparaissent. 

Seule la lumiere permet de creer desTlots de vie distincts, ou 
chacun pourra retrouver son moment prefere, une repartition 
equilibree des sources lumineuses, un eclairage qui s'adapte a 
I'humeur et a I'activite de chacun : avec Legrand, la lumiere se 
commande en toute simplicity et se module au doigt et a I’ceil. 
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INTERRUPTED DlCLAIRAGECONNECTE 
CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 


+++ CONFORT OPTIMAL + + + 

"JE FAIS VARIER 
LA LUMIERE DEPUIS 
MON SMARTPHONE" 


#mamaisonsimplementconnectee 



♦ ♦ SERENITE ** 

"JE FAIS VARIER 
LA LUMIERE" 


ECOVARIATEUR CELIANE ICHENE BLANCHI 



* ESSENTIEL ♦ 

"J’ALLUME 
ET J'ETEINS 
EN DOUCEUR" 


INTERRUPTEUR SOFT CELIANE I CUIR CAMEL 
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LUMIERES 


Voir p. 72 


APP HOME + CONTROL 


Permet de faire varier la 
lumiere de tout type de lampe 
dimmable: LED, halogene, 
fluorescence. 


V; Guirlonde 58 W ( 


Guirlande 


W Plafonnier 


LAPP HOME + CONTROL EST EN TELECHARGEMENT GRATUIT SUR 


^ DIoPONIBLc SUR 

F Google Play 


lApp Store 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

CELIAME" WITH NETATMO 

JECREE DES AMBIANCES 
LUMINEUSES DEPUIS MON 
SMARTPHONE 

Avec Celiane™ with Netatmo et I’App Home + Control, 
I’ambiance est au bout de votre smartphone : vous dosez 
I’intensite lumineuse de vos luminaires, spots, appliques, 
et vous commandez vos lampes branchees sur prises. 

Vous passez ainsi d’une ambiance repas a une soiree TV 
d’un simple geste et d’un seul endroit. 



Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
App Store est une marque de service d'Apple inc. 


I Dooxiewith Netatmo 
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INTERRUPTEURCONNECTE 
A OPTION VARIATEUR 111 

CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 

Permet de controler et de faire varier 
a distance et en manuel les eclairages 
avec tout type de lampe. 


PRISE DECOURANT 
CONNECTEE16 A 111 
CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 

Permet de controler a distance 
la lampe ou le lampadaire branche 
(allumage/extinction seulement) 



"REPAS OU 
SOIREE TV. 
JECREE 
LAMB IAN CE 
D'UN SIMPLE 
GESTE” 


#mamaisonsimplementconnectee 


Celiane™ 

with 

NETATMO 


WI-FI 



Prise Control 


Interrupteur 
connecte 
a option variateur 


Prise de courant 
connectee 16 A 



(1) Necessite I’installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 


Pour installer facilement 

P 2 

P 70 

P 324 

lesproduits,retrouvez 

Le contort optimal 

La maison 

Schemas 

tous les tutos sur legrand.fr 

danstoutes les pieces 

connectee 

de cablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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++ SERENITE ++ 

ECOVARIATEUR CELIANE 

JE FAIS VARIER 
LA LU Ml ERE 

D’un simple geste, en toute serenite, creez des ambiances 
tantot tamisees pour un moment de detente, tantot 
eclatantes pour un repas de fete. 

Avec les ecovariateurs, vous allumez, vous eteignez et 
vous faites varier I’intensite de la lumiere du lustre, 
des appliques, des lampes a poser... 


ETAUSSI... 


O Pour installer facilement 
un ecovariateur, retrouvez 
le tutosurlegrand.fr 



I Altege 


I Dooxie 
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LES + LEGRAND 


C’EST UNE EXCLUSIVITE LEGRAND : 
les ecovariateurs sont compatibles avec 
tous les types de lampes. Ils remplacent un 
simple interrupteur et proposent des fonctions 
evoluees: mode veilleuse, memorisation du 
dernier niveau d'eclairement... 


Allumage 66% 

Allumage 100% 
Extinction 

Allumage 33% 


Mode 3 niveaux 
preregies, pour 
trouver tout de suite 
la bonne ambiance 


Memorisation du dernier niveau 
d’eclairement, pour retrouver I’ambiance 

Mode veilleuse, ideal pour les chambres 
d’enfant 



“JE FAIS VARIER LA 
LUMIERE DEPUIS 
L’ECOVARIATEUR ET 
LES POUSSOIRS” 




Poussoirpour 
commander la 
lampe branchee 
surla prise 


P 2 

P 324 

Le contort optimal 

Schemas 

danstoutes les pieces 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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DOIGT LARGE GRAPHITE ITUNGSTENE 



DOIGT ETROITTITANEI ALUMINIUM 


+ ESSENTIEL + 

INTERRUPTEUR 
CELIANE SOFT 

J’ALLUME ET J’ETEINS 
EN DOUCEUR 


Avec Celiane Soft, vous commandez La 
lumiere en douceur. Sa touche soupLe 
et siLencieuse Lui permet d’etre a La fois 
design et discret, pour que L’ambiance 
dans La piece soit toujours zen. 


“DEPUISUN 
INTERRUPTEUR 
CELIANE SOFT, 
JEPEUX 
COMMANDERUNE 
LAMPEBRANCHEE 
SUR UNE PRISE” 


P 158 

Commander un eclairage 
d’ou onveut, sans tirerdefils 



Prise de courant 
commandee 
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INTERRUPTEUR ALTEGEILAGON 


“JE CHOISIS LES 
COLLECTIONS 
ALTEGE ETDOOXIE” 


P 80 

Collection 

Celiane 


P 96 

Collection 

Altege 


INTERRUPTEUR 
DOOXIEI INOX BROSSE 


P 104 

Collection 

Dooxie 


P 326 

Schemas 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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B e trouve 

IES INTERRUPTEURS 
DANS LE NOIR 


Pour vous eviter de tatonner dans I’obscurite a la recherche 
des interrupteurs, Legrand les a equipes de voyants lumineux : 
vous les reperez au premier coup d’oeil. Faciliter I'acces aux 
interrupteurs, c’est assurer les deplacements en toute securite. 
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INTERRUPTEUR A COURONNE LUMINEUSE 
CELIANEIFURTIF 


+++ CONFORT OPTIMAL + + + 

"JE ME LAISSE 
GUIDER DANS 
LE NOIR" 



DOUBLE INTERRUPTEUR CELIANE LUMINEUX 
GRISPERLE 


♦ ♦ SERENITE ♦♦ 

"JE REPERE MON 
INTERRUPTEUR" 





* ESSENTIEL ♦ 

“JE TRANQUILLISE 
MON ENFANT" 


FICHE VEILLEUSE A LEDS 
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+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

INTERRUPTEUR CELIANE" 
A COURONNE LUMINEUSE 

JE ME LAISSE GUIDER 
DANS LE NOIR 

Voila un interrupteur qui se fait remarquer ! 

Son secret ? Des LEDs faible consommation 
dissimulees derriere son enjoliveur transparent 
permettent de le reperer facilement. Ideal pour 
les personnes souffrant de troubles visuels, il 
assure egalement une fonction de balisage. 



P 2 

P 328 

m Solution congue pour faciliter lacces 

Le contort optimal 

Schema 

IsSI aux personnes a mobilite reduite. 

danstoutesles pieces 

de cablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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LESAVIEZ-VOUS? 


O Pour installer facilement 
un interrupteur a couronne 
lumineuse, retrouvez 
le tutosurlegrand.fr 


Les finitions Celiane permettent d’obtenir des 
contrastes optimums entre la couleur de la finition 
et le support mural, augmentant ainsi la visibility 
naturelle de I’interrupteur dans son environnement. 


P 90 

Finitions 

Celiane 





























172 I MON GUIDE ELECTRICITEI LESINTERRUPTEURS D’ECLAIRAGE 


+ + SERENITE + + 



DOUBLE INTERRUPTEUR CELIANE LUMINEUX 
GRIS PERLE 


INTERRUPTEURS 
AVOYANT CELIANE 

JEREPEREMON 

INTERRUPTEUR 


Une lumiere dans le noir? Ce sont les petits 
voyants lumineux de votre interrupteur allumes 
en permanence, qui vous permettent de Le reperer 
faciLement dans I'obscurite. La consommation 
d’electricite est insignifiante. 



Interrupteur temoin : ie voyant 
signale que leclairage est allume. 



Interrupteur lumineux : ie voyant permet 
de reperer Imterrupteurdans I'obscurite. 


ETAUSSI... 


_ G 

I Altege I Dooxie 



Solution congue pour facititer lacces 
aux personnes a mobilite reduite. 


O Pour installer facilement 
les interrupteurs temoins 
et lumineux, retrouvez 
les tutos sur legrand.fr 


P 328 

Schemas 
de cablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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Fiche veilleuse fournie avec 4 stickers 
couleurs, dont un personnalisable 


+ ESSENTIEL + 


FICHES VEILLEUSES 

JE TRANQUILLISE 
MON ENFANT 


ASTUCE 


Pour aider votre enfant a s’endormir, 
un geste simple suffit : brancher une fiche 
veilleuse sur une simple prise de courant. 
Equipee d’un detecteur crepuscuLaire, elle 
s’allume automatiquement des la tombee 
de la nuit. Ses LEDs diffusent une lumiere 
douce, et elle faciLite Les deplacements La nuit. 


L’intensite lumineuse de cette fiche veilleuse 
peut etre ajustee a votre convenance par un 
simple appuisurla fiche. 
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UMEJUSTE 
EMPS QU'IL FAUT 


Les eclairages dans les lieux de passage souvent sombres 
comme le couloir, I’escalier, le grenier, le dressing, 
la cave... sont sollicites plusieurs fois par jour. Et comme 
on oublie parfois de les eteindre, les solutions pour 
le faire a notre place sont les bienvenues pour eviter 
de consommer de I’electricite en pure perte... 
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+++ CONFORT OPTIMAL + + + 

"JE LAISSE 
LA LUMIERE 
S'ALLUMER 
ET S'ETEINDRE 
TOUTESEULE" 

INTERRUPTED AUTOMATIOUE CELIANE 
ICUIR PIXEL 




INTERRUPTEUR A EXTINCTION AUTO 
CELIANEIVERRE MIROIR 


“JE LAISSE 
LA LUMIERE 
S'ETEINDRE 
TOUTESEULE 



* ESSENTIEL ♦ 

“J’ALLUME 
POUR UNE 
DUREE LIMITEE" 


POUSSOIR CELIANE * MINUTERIE OU HORLOGE 
PROGRAMMABLE AU TABLEAU ISCHISTE 
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+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

INTERRUPTEUR 
AUTOMATIQUE CELIANE 

JE LAISSE LA LUMIERE 
S'ALLUMER TOUTE SEULE 

Interrupteur automatique... comme son nom I’indique. 

Vous passez devant : I’eclairage s’aUume tout seul. La 
lumiere du jour est suffisante ? L’eclairage reste eteint. 
Solution ideale pour vous faciliter les gestes au 
quotidien tout en economisant I’electricite, I’interrupteur 
automatique trouve sa place dans I’entree, le couloir, 
I’escalier, le dressing, les toilettes... 


UU Produit plus particulierement respectueux de I'environnement et propre a 



IwJ une consommation d'energie raisonnee: mieux et moins consommer. 




P 2 

P 332 

m Solution congue pour faciliter faeces 

Le contort optimal 

Schemas 

■SSI aux personnes a mobilite reduite. 

dans toutes les pieces 

decablage 
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LES + LEGRAND 

L’interrupteur automatique 
Celiane s’installe a la place d’un 
simple interrupteur en utilisant 
les memes fils. Dans le cas d’un 
va-et-vient, remplacer I’un des 
interrupteurs par un interrupteur 
automatique Celiane, I’autre par 
un poussoir Celiane qui permet 
unallumage manuel. 


-° Allumageet extinction 
manuels possibles 

o Detection jusqu’a 8 m 


PLEXO POUR L’EXTERIEUR, 
LE GARAGE, LA CAVE... 



Interrupteur automatique Plexo encastre 
ou apparent, s'installe a hauteur 
d’interrupteur. 



IP 55 

Environnement poussiereux, 
humidite, intemperies... Pour 
une securite optimale dans 
les lieux exposes, choisissez 
la gamme Plexo etanche a la 
\ L'indice de protection 







Je passe : I'eclairage s'allume 
tout seul, seulement si la 
lumiere du jour est faible 


Je reste : I'eclairage reste 
allume tant que ma presence 
est detectee 


Je pars : I'eclairage s'eteint apres 
une duree que je programme entre 
10 secondes et 10 minutes 


ETAUSSI... 


mi 




I Altege 


I Neptune 


O Pour installer facilement 

un interrupteur automatique, 
retrouvez le tuto sur legrand.fr 


I Dooxie 


I Mosaic 
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o S'instaUe a la place d'un simple 
interrupteur, en utilisant les memes fils 


Extinction manuelle possible 


o Detection jusqu'a 8 m 


INTERRUPTEUR A EXTINCTION AUTO 
CELIANEIVERRE MIROIR 



++ SERENITE ++ 

INTERRUPTEURA 
EXTINCTION AUTO CELIANE 

JELAISSELA LUMIERE 
S’ETEINDRE TOUTE SEULE 

Ideal pour une chambre d’enfant, une cave, des 
toilettes ou des lieux de passage, cet interrupteur 
innovant permet de realiser des economies 
substantielles : il eteint automatiquement 
10 minutes apres qu’on ait quitte la piece. 



Produit plus particulierement respectueux de I'environnement et propre a 
une consommation d energie raisonnee: mieux et moins consommer. 
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O Pour installer facilement 
un interrupteur a extinction 
automatique, retrouvez le tuto 
sur legrand.fr 


P 2 

P 333 

Le contort optimal 

Schemas 

dans toutes les pieces 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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+ ESSENTIEL + 

POUSSOIR ET HORLOGE 
PROGRAMMABLE 

JESIMULEMA PRESENCE 
AVEC DES EC LAI RAGES 


Partir en Laissant une Lumiere aLLumee en 
permanence n’est pas tres convaincant pour 
un voleur experiment^. En revanche, si des 
ecLairages s’aUument ou s’eteignent de 
maniere impromptue, votre maison semblera 
vraiment occupee, ce qui dissuadera tout 
cambrioleur potentiel. 




POUSSOIR CELIANE SITUE DANS L’ENTREE 




HORLOGE PROGRAMMABLE 
AU TABLEAU ELECTRIQUE 

Concue pour 2 circuits lumiere, cette horloge 
programmable commande les eclairages autour 
d’horaires predefinis. 

Exemple: les lumieres du salon s’allument pendant une 
heure, puis s’eteignent. Quelques minutes plus tard, 
les eclairages des chambres ou de I’etage s’allument 
a leur tour. 

Vous programmez comme vous voulez ces scenarios 
d’allumage et d’extinction, et vous les activez des votre 
depart depuis le poussoir. 


LESAVIEZ-VOUS? 


ASTUCE 


Vous pouvez remplacer 
votre poussoir classique 


Jesimule une presence enallumant { _ _ 

les eclairages de differentes pieces J — H 

par un poussoir a voyant 


depuis mon smartphone avec Celiane q 0 

lumineux pour vous reperer 

(1 ) 

with Netatmo (page 140) Q _ 

facilement dans I’obscurite. 

v y 


(voir page 172) 




#mamaisonsimplementconnectee 
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+ ESSENTIEL + 

POUSSOIR 
ET MINUTERIE 

JALLUMEPOUR 
UNE DUREE LIMITEE 


En associant poussoir et minuterie, 
vous allunnez en entrant dans La 
cave, Le grenier, La buanderie... 
L’ecLairage s’eteint tout seuL 
apres une duree regLabLe entre 
30 secondes et 10 minutes. 



ETAUSSI... 



Interrupteur temporise Plexo 
pour la cave, la buanderie... 
Eteint I'eclairage au bout 
d'une duree reglable entre 
25 secondes et 15 minutes, 
(voir page 187) 



Produit plus particulierement respectueux de Lenvironnement et propre a 
une consommation d energie raisonnee: mieux et moins consommer. 
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On a aussi besoin d’eclairer une allee, un perron, une 
terrasse... pour accueillir des visiteurs ou se reunir 
un soir d'ete. Hublots, lanternes, spots encastres et 
luminaires exterieurs n’attendent que la tombee 
de la nuit pour sortir de I’ombre... 


< 
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+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

"AU 

CREPUSCULE, 
MES ECLAIRAGES 
S'ALLUMENT 
TOUTSEULS” 


INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE: 
CELLULE PHOTO ELECTRIQUE 



INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE PLEXO 


"JE LAISSE 
LA LUMIERE 
S'ALLUMER ET 
S'ETEINDRE 
TOUTESEULE” 



♦ ESSENTIEL + 

"J’ALLUME 
POUR UNE 
DUREE 
LIMITEE" 


INTERRUPTEUR TEMPORISE PLEXO 
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+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

INTERRUPTEUR 

CREPUSCULAIRE 

JE PROLONGE LE JOUR 

Un interrupteur crepusculaire est La solution ideale pour 
passer des soirees d’ete en toute tranquillite : la cellule 
photo-electrique mesure la luminosite exterieure et 
aLlume automatiquement L’ecLairage des que celLe-ci 
decline. Au tableau electrique, une horloge programmable 
associee a L’interrupteur crepusculaire eteindra au bout 
d’une duree programmee. 


6 



Cellule photo- 
electrique a I'exterieur, 
sous un avant-toit 


"LES ECLAIRAGES DE MA 
TERRASSESALLUMENT 

Alatombeedela 

NUIT, ETS'ETEIGNENTA 
L'HEURE QUE JE VEUX" 



6 

AU TABLEAU ELECTRIQUE 

Interrupteur crepusculaire 
relie a la cellule 



Horloge programmable, 
eteint a I'heure choisie 


















H 03 
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INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE PLEXO 



Environnement poussiereux, 
humidite, intemperies... Pour 
une securite optimaLe dans 
les lieux exposes, choisissez 
Plexo etanche a la 
L'indice de protection 
garantit une isolation 
totale du produit. 



+ + SERENITE + + 

INTERRUPTEUR 
AUTOMATIQUE PLEXO 

J’ACCUEILLE MES 
VISITEURSEN LUMIERE 


La nuit, ne laissez pas vos visiteurs dans le 
noir. Prevoyez un interrupteur automatique 
etanche a I’exterieur, a proximite de I’entree. 
Des qu’une personne se presente, les 
luminaires de I’allee ou du perron s’allument. 
Ils s’eteignent automatiquement quelques 
instants plus tard... 


Solution concue pourfaciliter I'acces 
aux personnes a mobilite reduite. 

Produit plus particulierement respectueux de I'environnement et propre a 
une consommation d energie raisonnee: mieux et moins consommer. 


P 2 

P 332 

Le contort optimal 

Schemas 

danstoutes les pieces 

decablage 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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+ ESSENTIEL + 

INTERRUPTEUR 
TEMPORISE PLEXO" 

J’ALLUME POUR 
UNE DUREE LIMITEE 


Pour eviter de laisser les eclairages 
exterieurs allumes, adoptez un 
interrupteur temporise Plexo etanche. 

II eteint I’eclairage quelques instants 
apres que vous I’ayez allume, au bout 
d’une duree reglable entre 25 secondes 
et 15 minutes. 



INTERRUPTEUR TEMPORISE PLEXO 



ASTUCE 


Avec un interrupteur a voyant temoin 
situe dans le logement, vous savez si 
votre eclairage exterieur est allume 
ou eteint grace aux petites diodes qui 
vous indiquent son etat. 



INTERRUPTEURAVOYANT DOUBLEINTERRUPTEUR AVOYANT 

TEMOIN CELIANEITITANE TEMOIN CELIANEITITANE 
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BALADEUSES 

LA LUMIERE DE 
MES PETITS TRAVAUX 


Toutes ces baladeuses disposent 
d’un cordon 5 m, bien pratique pour 
explorer les recoins peu accessibles. 
Elies sont certifies classe II (double 
isolation), et peuvent a ce titre etre 
branchees sans risque sur une prise 
de courant sans terre (anciennes 
installations). 



+++ CONFORT OPTIMAL +++ 

BALADEUSE 100 W 

avec pince d’accrochage 
rotative, panier metal avec 
revetement de protection 


LESAVIEZ-VOUS? 


Toutes les baladeuses Legrand 
sont conformes aux normes NF et 
europeennes les plus exigeantes 
(NF EN 60598-2-8). 




+ + SERENITE + + 

BALADEUSE 75 W 

avec pince d’accrochage 
rotative 


Toutes les baladeuses Legrand sont 
compatibles avec les lampes basse 
consommation fluocompactes 


+ ESSENTIEL + 

BALADEUSE 75 W 


o 

© 

nil 

© 

LAMPEA INCANDESCENCE 

LAMPE FLU0C0MPACTE 

75 W 

15 W 

100 w 

30 W " 


CORRESPONDANCE ENTRE LAMPES A INCANDESCENCE 
ET LAMPES FLUOCOMPACTES 
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«CONFORT n.m. (anglais comfort, de I’ancien francais contort, 
aide) : ensemble des commodites qui rendent la vie quotidienne 
plus agreable, plus facile ». Voici comment Le Petit Larousse 
definit une notion etroitement liee a notre bien-etre, et que 
les solutions Legrand contribuent a optimiser. 


LI legrand 9 


J’ACCUEILLE MES VISITEURS. 192 

JE SAIS QUI SONNE CHEZ MOI. 198 

JE COMMANDE MES VOLETS 

DU BOUT DES DOIGTS. 204 

JE CONTROLE MES APPAREILS 
ELECTRIQUES A DISTANCE. 210 

JE PROGRAMME 

MES APPAREILS ELECTRIQUES . 216 

JE BRANCHE 

ENTOUTE LIBERTE . 220 

JE MULTIPLIE 

LES BRANCHEMENTS. 228 

JE BRANCHE MES APPAREILS 

OU JE CREE UNE RALLONGE. 236 
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T 


« Entrez, soyez les bienvenus ! ». Un accueil qui sonne 
juste est le signe d’une maison qui s'ouvre aux autres... 
Avec les portiers visiophone a ecran couleur, vous valorisez 
et securisez votre habitat en douceur : amis ou importuns, 
tout le monde s’annonce, chacun est identifie. 
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♦ + + CONFORT OPTIMAL *** 

"MES VISITEURS 
S'AFFICHENT EN 
GRAND SUR MON 
ECRAN TACTILE" 


PORTIER VISIOPHONE A ECRAN COULEUR TACTILE 10" 




♦ ♦ SERENITE ♦ ♦ 

"J’IDENTIFIE MES 
VISITEURS SUR UN 
ECRAN DESIGN" 


PORTIER VISIOPHONE A ECRAN COULEUR T MIROIR 



+ ESSENTIEL ♦ 

“J'ACCUEILLE 
MES VISITEURS EN 
TOUTESIMPLICITE” 


PORTIER VISIOPHONE A ECRAN COULEUR 4.3' 
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POSTEINTERIEUR ECRAN 
COULEUR TACTILE 10” 

Conversation mains libres 
Memorisation des images 

Possibilite de choisir une 
sonnerie MP3 

Fonction interphone entre 
tous les postes interieurs 

Un simple appui pourouvrir 
la porte en Uberant la gache 
electrique 

Commande un eclairage 
exterieur 

Peut remplacerun simple 
interphone en utilisant les 
memes fils 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

PORTIER VISIOPHONE 
A ECRAN TACTILE 10” 

MES VISITEURS 
SAFFICHENT EN GRAND 

Avec ce portier visiophone a ecran tactile couleur 10”, 
vous identifiez parfaitement vos visiteurs, vous 
conversez avec eux et vous decidez en toute liberte 
d’ouvrir la porte. Vous pouvez memoriser les 
videos pourverifier qui a sonne en votre absence, 
afficher vos images personnelles et allumer un 
eclairage exterieur. 



Portier visiophone livre 
en kit complet : un poste 
interieur + une platine de rue 
Disponibleaussi en version 
ecran 7” 


P 2 

Le contort optimal 
danstoutesles pieces 


P 197 

Bien choisir son portier 
visiophone 


O Pour installer facilement 
un portier visiophone, 
retrouvez le tuto sur legrand.fr 
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PLATINE DE RUE 
AVEC CAMERA 

o Design extra plat 
o Camera grand angle (95°) 
o Finition aluminium 
o Protection pluie 

o Bouton d’appel et 
porte-etiquette lumineux 
seulement la nuit 

o Bouton d’appel 
transformable 
en 2 boutons d’appel 
pour 2 families 



Le poste interieur se branche 
sur une simple prise de courant. 
Possibilite de rajouter jusqu'a 
2 ecrans supplementaires 
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PORTIER VISIOPHONE A ECRAN COULEUR T MIROIR 


+ + SERENITE + + 

PORTIER VISIOPHONE A 
ECRAN COULEUR MIROIR 

J’IDENTIFIE MES VISITEURS 
SURUN ECRAN DESIGN 


Avec son design inspire des ecrans TV a LEDs, 
ce portier visiophone a ecran couLeur 7” 
s’integre dans les interieurs contemporains. 
Grace a sa simplicite de cablage vous retrouvez 
La serenite en neuf comme en renovation : La 
pLatine de rue peut rempLacer une sonnette 
existante, Le poste interieur un cariLLon. 


+ ESSENTIEL + 

PORTIER VISIOPHONE 
A ECRAN COULEUR 

JACCUEILLE 
MES VISITEURS 
ENTOUTE SIMPLICITY 


inland MM Pour identifier vos visiteurs en 

toute simpLicite, adoptez ce portier 

portier visiophone A Ecran COULEUR 4,3" visiophone au design epure et de 

faibLe encombrement. Tout comme 
Les autres portiers, iL rempLace une 
sonnette et un cariLLon existants. 



LE + LEGRAND 


Les ecrans des portiers 
visiophone se branchentsur 
une simple prise de courant. 
De plus, il est possible de 
rajouter jusqu'a 2 ecrans 
supplemental. 
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Les portiers visiophones sont livres en 





platine de rue avec camera (meme modele de 
platine dans tous les kits, voir page 195) 

KITS ECRANS 
TACTILES 10” ET 7” 

KIT ECRAN 
MIROIR 7” 

KIT 

ECRAN 4,3” 

FINITIONS ECRANS 

Aluminium 

Noire, 
effet miroir 

Blanche 

INSTALLATION 



Connexion des elements par cable 2 fils 

• 

• 

• 

Branchement ecran sur prise de courant 

• 

• 

• 

Connecteurs pour branchement par cable sur prise eloignee 

• 

• 

• 

UTILISATION 

Memorisation video, images 

• 



Affichage photos personnels 

• 



Interface graphique 

• 



Economiseur d'ecran 

• 



Commande eclairage exterieur 

• 

• 


Pour 1 ou 2 families 

• 

• 

• 

Deverrouillage 2 portails 

• 

• 

• 

Fonction interphone entre ecrans 

• 

• 

• 

Melodies 

6 +MP3 

12 

1 

Reponse appel, ouverture/verrouillage porte, affichage camera 

• 

• 

• 

Reglages: volumes micro et sonnerie, luminosity et couleurs 

• 

• 

• 

EXTENSION 

Possibility de rajouter un poste exterieur 

• 

• 

• 

Possibility de rajouter 2 ecrans 

• 

• 

• 


O Pour installer facilement 
un portier visiophone, 
retrouvez le tuto sur legrand.fr 


P 2 

Le contort optimal 
dans toutes les pieces 
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k.1 


1 4 ' 4 | 

%3 

a i 

jesaIsquisonne 

CHEZMOI 1 | 


Ding dong ! Quelqu’un sonne a la porte. Present ou absent, 
avec la sonnette connectee Legrand, vous identifiez votre visiteur. 
Et avec les solutions carillons sans fil Legrand, vous equipez 
votre maison sans degrader le sol existant, sans passer de fils. 
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♦ ♦♦ CONFORT OPTIMAL +** 

"JE VOIS QUI SONNE 
CHEZ MOI EN MON 
ABSENCE" 


SONNETTE CONNECTEE 



"JE POSE UN 
CARILLON ETUNE 
SONNETTESANS 
PASSER DE FILS " 




KIT CARILLON SERENITE 
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Sonnette connectee avec object!! 
grand angle et LEDs pour prise 
devue lanuit 


Wi-Fi 


Unvisiteur sonne: une 
photo est aussitot prise et 
envoyee via la boxsurvotre 
smartphone 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 


SONNETTE CONNECTEE 

JEVOISQUI SONNE CHEZ 
MOI EN MON ABSENCE 

Un visiteur sonne a La porte : vous recevez immediatement 
sa photo survotre smartphone, via La box internet et L’app 
Door BeLL Legrand. 

La sonnette connectee fonctionne a piles et se pose sans 
passer de fils. Et vous pouvez meme y associer un carillon 
sans fiL. 



La sonnette connectee 
estdisponible en blanc 
eten noir 
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KIT CARILLON CONNECTE 



Sonnette connectee avec objectif 
grand angle et LEDs pour prise 
devue la nuit 


LE + LEGRAND 



Carillon sans til avec signal 
lumineux pour malentendant 


P 203 

Autres carillons 
sans fil compatibles 
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++ SERENITE ++ 

CARILLONS SANS FILS 

JE POSE UN CARILLON 
ETUNESONNETTE 
SANS PASSER DE FILS 


Un design contemporain et discret, 
un Large choix de melodies, une pose 
facile sans fil: sonnette et carillon 
sont associes dans un merme kit et 
communiquent entre eux par signal radio. 


m . 

KIT SERENITE ALUMINIUM 
Une portee optimale du 
signal radio, des melodies 
personnalisables via MP3 



Signal radio: 
)m jusqu’a 200m* 
'JJ de portee! 



* Portee en champ Libre, sans obstacle 


LE + LEGRAND 



KIT SERENITE DOUBLE 
Une sonnette Serenite a piles 
+ un carillon Serenite a piles 
pourle rez-de-chaussee 
+ un carillon Contort a brancher 
sur une prise de courant pour 
Letage par exemple 
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* 





KIT CONFORT ANTHRACITE 

^ V -I 

r j 

Q 

• 


KIT 

SERENITE 

KIT 

CONFORT 

KIT 

ESSENTIEL 

INSTALLATION 

Fixation murale sans tirer de fils 

• 

• 

• 

Kit sonnette a pile + carillon a piles 

• 

• 

• 

Kit sonnette a pile + carillon a brancher sur prise de courant 

• 

• 


Sonnette concue pour installation en exterieur 

• 

• 

• 

Sonnette avec porte-etiquette pour le nom 

• 

• 

• 

Portee en champ libre 

200 m 

100 m 

50 m 

UTILISATION 

Compatibilite du carillon avec la sonnette connectee (voir p. 200) 

• 

• 


O Blanc 

• 


• 

Coloris disponibles # Aluminium 

• 



® Anthracite 


0(2) 


Nombre de melodies 

30 

15 

32 

Personnalisation melodie via MP3 

• 



Reglage du volume sonore 

• 

• 


Signal lumineux pour malentendant incorpore au carillon 

• 



Voyant d’alerte pile faible 

• 



EXTENSION 

Possibility de rajouter des carillons 

• 

• 



(1) Carillon a piles blanc, sonnette aluminium (2) Carillon a piles anthracite, sonnette aluminium 
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Aujourd’hui, avec les volets roulants electriques, tout devient 
simple. Oubliee, la manivelle definitivement archa'i'que! 

Vous commandez I’ouverture et la fermeture du bout des doigts, 
a distance depuis un smartphone, ou depuis un interrupteur 
de volets Legrand qui s’harmonise au decor des interrupteurs 
et prises. 
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INTERRUPTEUR CONNECTE 
POUR VOLET ROULANT 
CELIANE WITH NETATMO ITUNGSTENE 


+++ CONFORT OPTIMAL + ++ 

"JE COMMANDE 
MES VOLETS ROULANTS 
DEPUIS MON 
SMARTPHONE" 


#mamaisonsimplementconnectee 





COMMANDE SANS FIL 
POUR VOLETS ROULANTS 
CELIANE WITH NETATMO ITITANE 


♦ + SERENITE ♦♦ 


"JE CENTRALISE 
LA COMMANDE DE 
MES VOLETS 
ROULANTS" 


#mamaisonsimplementconnectee 



+ ESSENTIEL ♦ 


"J'HARMONISE MES 
INTERRUPTEURS 
DE VOLETS A MON 
DECOR ” 


INTERRUPTEUR DE VOLET ROULANT 
CELIANE I INOX BROSSE 
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VOLETS 


£21 Chambre parents 


Telecharger dans 

W I'App Store 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

CELIANE" WITH NETATMO 

JE COMMANDE MES VOLETS 
ROULANTS A DISTANCE, 

DEPUIS MON SMARTPHONE 111 

Avec Celiane™ with Netatmo et L’App Home + Control, 

votre logement est au bout des doigts. Piece par piece, _ 

vous controlez a distance tous vos volets roulants : etaussi... 

d’un simple geste, vous les ouvrez, vous les fermez 
et vous les stoppez a la hauteur souhaitee. 


“J’OUVRE ET 
JEFERMELES 
VOLETS DE 
CHAQUE PIECE” 


Celiane 

with 

NETATMO 




Commande sans fil pour 
centraliser la commande des 
volets roulants (voir page 208) 


L’APP HOME + CONTROL EST EN TELECHARGEMENT GRATUIT SUR 


#mamaisonsimplementconnectee 


INTERRUPTED CONNECTE 
POUR VOLET ROULANT 111 

CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 

Permet de controler directement ou a distance 
n’importe quel volet roulant a butee electronique 
ou mecanique. 


Aft 


Prise Control 


APP HOME + CONTROL 


Permet de controler 
a distance les volets 
roulants de chaque piece 

Voir p. 72 


J Volet droit 


Google Play 



(1) Necessite ['installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 


Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
App Store est une marque de service d'Apple inc. 



P 2 

P 70 

P 335 

Pour installer facilement 

Dooxiewith Netatmo 

Le contort optimal 

La maison 

Schema 

lesproduits,retrouvez 


danstoutes les pieces 

connectee 

decablage 

tous les tutos sur legrand.fr 
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“D’UN SEUL GESTE ET 
D’UN SEUL ENDROIT, 
J’OUVRE OU JE FERME 
TOUSMES VOLETS” 


COMMANDESANSFIL 
POUR VOLETS ROULANTS 111 

CELIANE™WITEI NETATMO I 
TITANE 

Permet de centraliser 
la commande 
des volets roulants 




INTERRUPTEURS CONNECTES POUR VOLETS ROULANTS 111 

CELIANE™ WITEI NETATMO I TITANE ET BLANC YESTERDAY 

Permettent de controler directement ou depuis 
une commande sans fil chaque volet roulant. 


++ SERENITE ++ 

CELIANE™ WITH NETATMO 

JE CENTRALISE LA COMMANDE 
DES VOLETS ROULANTS 111 


Avec Celiane™ with Netatmo, fini le tour des pieces pour 
ouvrir ou termer les volets ! Depuis une commande sans fil 
pour volets roulants, vous ouvrez ou fermez tous les volets du 
logement, ou seulement ceux d’une piece comme le sejour 
par exemple. 



Extra plate, la commande 
sans fil pour volets 
roulants se pose sans 
tirerdefils etsans degats 
surlesmurs. 


ASTUCE 


D’un simple appui sur la touche d’une de ces 
commandes sans fil, vous controlez en meme temps 
les lumieres et les volets roulants. Exemples: 

• en partant de la maison, vous fermez les volets 
du sejour et vous eteignez toutes les lumieres. 

• au coucher, depuis la chambre, vous eteignez 
les lampes des autres pieces et vous fermez 
tous les volets de la maison. 

Pour en savoir plus, voir pages 154 et 156. 



ETAUSSI... 


I Dooxie with Netatmo 


(1) Necessite ['installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 


O Pour installer facilement 
les produits, retrouvez 
tous les tutossurlegrand.fr 
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+ ESSENTIEL + 

INTERRUPTEURS 
DE VOLETS CELIANE M 

J’HARMONISE 
MESINTERRUPTEURS 
A MON DECOR 


La Collection Celiane offre un large 
choix de couleurs et de matieres qui 
habilleront en harmonie, piece par piece, 
les interrupteurs de volets roulants, les 
interrupteurs d’eclairage et les prises 
(voir page 90). 



INTERRUPTEURDE VOLET ROULANT 
CELIANE I INOX BROSSE 


LE + LEGRAND 


Les interrupteurs individuels de volets Legrand 
acceptent tous les types de moteurs de volets 
a butee electronique ou mecanique integree 111 
et peuvent remplacer des commandes traditionnelles 
en utilisant les memes fils et les memes boTtes 
a encastrer. 

(1) Les moteurs de volets a butee electronique integree 
a la commande ne sont pas compatibles. 


ETAUSSI... 



I Altege I Dooxie 



I Mosaic 


I Neptune 


I Les Apparents 


P 334 

Schema 

decablage 













































210 | MON GUIDE ELECTRICITEI LE CONFORT ET LE BRANCHEMENT 



JE CONTROLE MES 
APPAREILS ELECTRIQUE 
A DISTANCE 


Ou que vous soyez, gardez le controle de vos appareils electriques 
et lampes branches sur prises. Vous recevez une alerte en cas de 
coupure de courant, vous simulez une presence en allumant par 
exemple le lampadaire du salon, et vous suivez la consommation 
d’energie de vos appareils menagers... 


LE CONFORT ET LE BRANCHEMENT 1211 



PRISE DE COURANT CONNECTEE16 A 
CELIANE WITH NETATMOI GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 


♦♦♦ CONFORT OPTIMAL ♦ ♦♦ 

"JE CONTROLE 
MES APPAREILS 
ELECTRIQUES DEPUIS 
MON SMARTPHONE 111 " 


#mamaisonsimplementconnectee 



RALLONGE MULTIPRISE CONNECTEE ♦♦ SERENITE ♦♦ 

"JE COMMANDE 
MES APPAREILS 
BRANCHES SUR LA 
RALLONGE DEPUIS 
MON SMARTPHONE 121 ” 


(1) Avec App Home + Control 

(2) Avec App Prise mobile Eliot 
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#Bi Chambre parents 


Voir p. 72 


Permet de controler a distance 
les lampes et appareils electriques 
branches sur prise de courant 
connectee et de verifier 
leur etat et la consommation. 


APP HOME + CONTROL 


L’APP HOME + CONTROL EST EN TELECHARGEMENT GRATUIT SUR 


I'App Store 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

CELIANE" WITH NETATMO 

JE CONTROLE MES APPAREILS 
ELECTRIQUES DEPUIS MON 
SMARTPHONE 111 

Avec Celiane™ with Netatmo et I’App Home + Control, 
vous gardez le controle de vos appareils electriques et 
electromenagers. 

Une coupure de courant sur la prise qui alimente votre 
refrigerateur ? Vous recevez alors une notification 
sur votre smartphone. 

Et vous pouvez meme suivre la consommation instantanee 
et cumulee de chaque appareil. 


Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
App Store est une marque de service d'Apple inc. 


ETAUSSI... 



I Dooxiewith Netatmo 
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CONTROLE DES LAMPES ET APPAREILS ELECTRIQUES BRANCHES SUR PRISES 



PRISE DE COURANT 
CONNECTEE 16 A 111 

CELIANE™WITH NETATMO I GRAPHITE 
FINITION TUNGSTENE 

Permet de controler a distance 
la lampe ou le lampadaire branche. 


PRISE DE COURANT 
CONNECTEE 16 A C1) 

CELIANE™WITH NETATMO ITITANE 

Permet de suivre ses consommations 
instantanees etcumulees. 



PRISE DE COURANT 
CONNECTEE 16 A 111 

CELIANE™WITH NETATMO I BLANC YESTERADY 

Permet de recevoir une alerte 
sur son smartphone en cas de coupure 
de courant. 


#mamaisonsimplementconnectee 



Prise Control 


(1) Necessite I'installation prealable du pack de demarrage pour un logement connecte (voir p. 76) 


Celiane™ 

with 

NETATMO 



Commande sans fit d'eclairage et 
de prises: permet de creer des prises 
commandees (voir page 158) 


P 2 

P 70 

P 337 

Pour installer facilement 

Le contort optimal 

La maison 

Schemas 

lesproduits,retrouvez 

danstoutes les pieces 

connectee 

de cablage 

tous les tutos sur legrand 
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La rallonge connectee : une rallonge multiprise innovante 


RALLONGE MULTIPRISE 
CONNECTEE 

JE COMMANDE LES APPAREILS 
BRANCHES SUR LA RALLONGE 
DEPUIS MON SMARTPHONE 


Avec La rallonge multiprise connectee 
Legrand, vous commandez vos appareils 
electriques depuis un smartphone, d’ou que 
vous soyez. Vous etes alerte en cas de coupure 
de courant et vous maTtrisez La consommation 
d’electricite sur chaque prise de La rallonge. 
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ETRE ALERTE 

DUNE ANOMALIE 

Envoi d’une notification en cas de 

coupure de courant (congelateur) 

ou de consommation anormale 




MAITRISERSA CONSOMMATION 
D’ELECTRICITE 
ConnaTtre la consommation 
de chaque prise et simuler 
sa facture d’electricite 



LES + LEGRAND 




0 


ALLUMER OU ETEINDRE 
COMMEONVEUT 

Chaque prise peut etre pilotee 
individuellement 


Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
App Store est une marque de service d'Apple inc. 





SIMULER UNE PRESENCE 


Programmation de scenarios 
d’allumage et d’extinction de lampes, 
et aussi de fonctionnement d’appareils 
(exemple: chaine hi-fi) 


P 285 

Rallonges multiprises 
multimedia 
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Programmer le fonctionnement d’un appareil electrique, 
c’est definir a I’avance des periodes de mise en marche et 
d’arret, suivant les besoins. Ainsi, vous pouvez optimiser le 
fonctionnement du chauffage ou du chauffe-eau de votre residence 
secondaire de facon a ce qu’ils se mettent en marche une heure 
avant votre arrivee. Les depenses inutiles d’energie sont evitees, 
le contort ameliore et la facture d’electricite allegee. 


rm H 


1 - 

1 

■ 



- 




LE CONFORT ET LE BRANCHEMENT I 217 


Q 


lUgHH 

k x A 

> ’’a 



HORLOGE PROGRAMMABLE 
DIGITALE 


+++ CONFORT OPTIMAL + + + 

"JE GERE MES 
PROGRAMMES 
AVEC PRECISION” 


J0L 



******* 111 
h ■’® T 


*♦ SERENITE ♦ ♦ 

"JE GERE LE 
FONCTIONNEMENT 
D’UN CIRCUIT" 


HORLOGE PROGRAMMABLE 
ANALOGIQUE 
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LESAVIEZ-VOUS? 


Le passage heure d'ete / heure d'hiver est 
automatique. 

• En cas de coupure secteur, les programmes sont 
sauvegardes en permanence. 

• Horloge a programme journalier: le programme 
enregistre se repete a I'identique chaque jour. 

• Horloge a programme hebdomadaire: le 
programme enregistre peut etre different chaque jour, 
mais se repete a I'identique d'une semaine a I'autre. 



+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

HORLOGE 

PROGRAMMABLE 

DIGITALE 

JEGEREMES 
PROGRAMMES 
AVEC PRECISION 



L’horloge programmable vous permet de 
definiravec precision les horaires de mise 
en marche et d’arret de vos appareils 
(chauffage, chauffe-eau, lave-linge, seche- 
linge, arrosage automatique...), et done de 
les faire fonctionner au moment opportun, 
pendant les heures a tarif reduit par 
exemple. Installee au tableau electrique, 
elle commande un ou deux circuits 
16 A, puissance maxi 3680 W (lumiere, 
chauffage, prise...). A tout moment, il 
est possible de deroger au programme 
enregistre grace a un interrupteur de mise 
en marche ou arret volontaire. 


L'horloge programmable s’installe 
au tableau electrique et permet de 


commander 1 ou 2 circuits 
(selon modele) 


HORLOGE PROGRAMMABLE 
DIGITALE 

• Programmes journalier et hebdomadaire 
reunis surune meme horloge. 

• Existe en 2 versions: 

- pour un circuit electrique 16 A, 

- pour deux circuits electriques 16 A. 

• Duree minimum d’une periode 
de marche ou d’arret: 1 minute. 

• Passage heure d’ete / heure d’hiver 
automatique. 


Produit plus particulierement respectueux de I'environnement et propre a 
une consommation d energie raisonnee: mieux et moins consommer. 
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-- . 


» -ipt 



HORLOGE 

PROGRAMMABLE 

ANALOGIQUE 

JE GERE LE 
FONCTIONNEMENT 
D’UN CIRCUIT 


Segments bleus a I’exterieur: 
periodes de fonctionnement 
de I'appareil 


L’horloge programmable a segments 
imperdables existe en 2 versions : 

• a programme hebdomadaire, 

• a programme journalier. 

Le passage heure d’ete / heure d’hiver 
est automatique. 




Pour commander un seul appareil 
(exemple: cafetiere, aquarium...) utiliser 
une prise programmable, a brancher sur 
une simple prise de courant. 

Existe en 2 versions: programme 
journalier et programme hebdomadaire. 





















" 
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UNE PRISE ESTHETIQUE, 
PRATIQUE ETTOUJOURS 
IMPECCABLE 

Prise Celiane Surface 


RECHARGE TABLETTE, 
SMARTPHONE, APPAREIL 
PHOTO, MP4... 

Double chargeur USB Celiane 
Voir p.278 


1—r—1 


CONNEXION INTERNET, TV, 
TELEPHONE... 

Prise RJ 45 Full Media Celiane 
Voirp. 261 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

LES MULTIPOSTES 

MON MULTIMEDIA 
ATROUVESES PRISES 

Ordinateur, imprimante, television, honne cinema, 
decodeur, telephone, fax... reclament a la fois une prise de 
courant et une connexion sur le reseau de communication 
du logement. Alors, pour eviter les rallonges, regroupez 
en un seul poste les prises necessaires pour brancher le 
multimedia en toute liberte. 


LE + LEGRAND 



LE COURANT HORS D’ATTEINTE 

Toutes les prises Legrand sont equipees 
d’un dispositif pour protection enfants 
(voir page 226) 


ETAUSSI... 



11 



I Dooxie 
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LES + LEGRAND 


LES KITS PRISE CELIANE™ 
SURFACE + CHARGEUR USB 

JE CHARGE MESAPPAREILS 
MULTIMEDIA ETJAI UNE PRISE 
TOUJOURSIMPECCABLE 




KIT CELIANE PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE 
ET DOUBLE CHARGEUR USB 
Un seul raccordement suffit pour alimenter les deux! 
Remplace une simple prise de courant en changeant 
la boite a encastrer par une boTte 2 postes. 



DO 



AVANT APRES 




Titane Blanc Yesterday 



Titane 


KIT CELIANE PRISE DE COURANT 
SURFACEAVECTERRE 
ET CHARGEUR USB 
Remplace une prise sans changer 
la boite et en conservant les fils. 
Et j’ai a la fois une prise Surface 
et un chargeur USB! 

KITS DISPONIBLES EN 3 FINITIONS 


-~v J 


o 


... 

• 



Aluminium 

Blanc Yesterday 


O Pour installer facilement 
un kit Celiane Surface 
+ USB, retrouvez le tuto 
surlegrand.fr 



AVANT 


APRES 
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Lampes, appareils menagers, TV, ordinateur, outillage 
electrique... doivent trouver leurs prises de courant. 

Alors, pour plus de confort, multipliez les prises dans la 
maison et adoptez les prises Surface, les prises exclusives 
Legrand qui garantissent proprete et securite. 
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PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE + PRISE RJ 45 + DOUBLE CHARGEUR USB 
CELIANEI ALU SNAKE 


+ + + CONFORT OPTIMAL * + + 

“MULTIPOSTES : 

MON MULTIMEDIA 
ATROUVESES PRISES" 



DOUBLE PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE. PRECABLEE 
CELIANE ITITANE 


+ + SERENITE + + 

"JE MULTIPLIE MES 
PRISES A PARTIR 
DES MEMES FILS” 



+ ESSENTIEL ♦ 

“JAI DES PRISES 
TOUJOURS 
IMPECCABLES !" 


PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE 
CELIANE I INOX brossE 
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LES PRISES CELIANE" 
SURFACE PRECABLEES 

JEMULTIPLIEMES PRISES 
APARTIRDESMEMES FILS 


Vous faites construire ou vous renovez? 
Prevoyez dans chaque piece suffisamment 
de prises. Et comme on a souvent besoin de 
brancher plusieurs appareils au meme 
endroit, priviLegiez les prises de courant 
precablees : en partant des memes fils, 
vous doublez, triplez ou quadruplez 
vos possibiLites de branchement, avec 
un minimum d’encombrement. 



DOUBLE PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE, PRECABLEE 
CELIANE ITITANE 



D Eniever ia prise Q Eniever ia boTte, 

conserver les fils 


O Monter la boTte apres avoir 
agrandi le trou 


H Raccorder les fils, 
fixer I'ensemble 





Utiliser le gabarit de percage 
Legrand pour poser les boites 
a encaster 2,3 et 4 postes 


LE + LEGRAND 


LE COURANT HORS D ATTEINTE JflP© 

Toutes les prises Legrand sont equipees d’un 
dispositif pour protection enfants: les alveoles 
sont protegees par un obturateur interne (les 
eclips) qui interdit ^introduction d’un objet pointu. 
Elies n’acceptent que les 2 broches d’une fiche. 

Le risque de contact direct avec le courant est done 
supprime. Ce systeme a ete concu pour resister a 
10 000 manoeuvres. 


LE CONFORT ET LE BRANCHEMENT I 225 


LES KITS 

CELIANE SURFACE 

En renovation, doublez et meme quadruplez 
vos prises de courant: les prises precablees 
s’installent a la place d’une simple prise avec 
terre en utilisant les memes fils. Pratique: 
ces prises sont livrees completes avec boTte 
a encastrer et plaques de finition pour une 
installation sereine. 


LES + LEGRAND 



en Blanc Yesterday, 
Titane et Aluminium 



AVANT 



APRES 



Les kits s’installent en lieu et 
place d’une simple prise en 
utilisant les memes fils 


ASTUCE 


FACILITEZ 

LES BRANCHEMENTS 



P 336 

Schema 
de cablage 


AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 
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+ ESSENTIEL + 

LES PRISES DE COURANT 
CELIANE SURFACE 
AVECTERRE 

J’AI DES PRISES 
TOUJOURSIMPECCABLES! 


Avec son design a fleur de mur, Celiane 
Surface est le nouveau standard de La 
prise de courant. Veritable innovation 
Legrand, son socle retractable evite 
L’accumulation de poussiere. Et elle est au 
meme prix que la prise standard ! 



PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE 
CELIANE I INOX BROSSE 


brevet legrand 

PRISE DE COURANT 
SURFACEAVECTERRE 



1 La facade s'enfonce lors de 
Lintroduction de la fiche. 



2 En retirant la fiche, la facade se 
remet automatiquement en place. 


ETAUSSI... 



I Dooxie Surface I Mosaic Surface 


LE + LEGRAND 


LE COURANT HORS D'ATTEINTE 
Toutes les prises Legrand sont equipees d’un 
dispositif pour protection enfants: les alveoles 
sont protegees par un obturateur interne (les 
eclips) qui interdit I’introduction d’un objet pointu. 
Elies n’acceptent que les 2 broches d’une fiche. 

Le risque de contact direct avec le courant est done 
supprime. Ce systeme a ete concu pour resister a 
10 000 manoeuvres. 
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DOUBLE CHARGEUR USB 
CELIANE IARGILE 


LE DOUBLE CHARGEUR USB 

JE RECHARGE SIMULTANEMENT 
2 APPAREILS MULTIMEDIA 


Pratique, dedie au chargement des appareils 
mobiles, Le double chargeur USB s’installe a 
la place d’une prise de courant et permet de 
recharger deux appareils en meme temps et a 
vitesse optimale. 


ETAUSSI... 



I Altege 


I Dooxie 


I Mosaic 


P 278 

En savoir plus sur le 
double chargeur USB 


P 338 

Schema 

decablage 
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Pour ajouter des prises en toute Liberte, branchez-vous sur 
la securite Legrand : des rallonges multiprises pourtous 
les usages, discretes, fiables, et repondant parfaitement 
aux normes de securite les plus exigeantes. 

Tout comme les prises de courant, les rallonges 
sont equipees du systeme eclips Legrand. 
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RALLONGES MULTIPRISES 
AVEC SYSTEME SAFE CONTROL 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

"JE VERIFIE 
LA PUISSANCE 
CONSOMMEE” 



RALLONGES MULTIPRISES 
AVEC PARAFOUDRE 


"JE PROTEGE 
MES APPAREILS 
DE LAFOUDRE” 



ORIENTABLES 


+ + SERENITE + + 

“JE BRANCHE MES 
APPAREILS EN 
TOUTE LIBERTE" 



+ ESSENTIEL ♦ 

"JE GAGNE 
DE LA PLACE 
ET JEBRANCHE 
EN COULEURS !" 


RALLONGES MULTIPRISES 
ENCOMBREMENT REDUIT 
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Visualisation de la 
puissance consommee: 
systeme Safe Control 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 


RALLONGES MULTIPRISES 
AVEC SYSTEME SAFE CONTROL 

JE VERIFIE LA PUISSANCE 
CONSOMMEE 


Vos appareils sont branches en toute securite : 
avec le systeme Safe Control, vous visualisez la 
puissance consommee. Le courant est coupe en cas 
de depassement de la puissance toleree (3500 W). 

Le rearmement est possible apres avoir debranche 
un ou plusieurs appareils. 


Prise decalee pour 
brancher un transfo sans 
empecher I’acces a la 
prise voisine 



Systeme 
Safe Control 



Disponibles en 4 et 6 prises 

©©©© 

©©©©©© 



Protection enfants: prises 
equipees d’un dispositif 
avec eclips (voir p. 226) 


LE + LEGRAND 



Commander ses lampes 
et appareils a distance, 
depuis son smartphone 
Rallonge multiprise connectee 
(voir p. 214) 
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Protected 

■ 

* 

I I 

Voyant allume: parafoudre OK 


RALLONGES MULTIPRISES 
AVEC PARAFOUDRE 

JE PROTEGE MES APPAREILS 
DELA FOUDRE 

Pour protegervos appareils 
electroniques sensibles (ordinateur, 
hi-fi...) contre les chocs de foudre et 
les surtensions, branchez-les sur 
une rallonge multiprise equipee d’un 
parafoudre integre. 


Prise decalee pour 
brancher un transfo 
sans empecher Lacces 
a la prise voisine 



Bloc rotatif 


• • :• r* 
* * * 




Protection contre la 
foudre : parafoudre 


Disponibles en 4 et 6 prises 

©©©© 

©©©©©© 

Disponibles en blanc/gris et noir 




Protection enfants: prises 
equipees d’un dispositif 
avec eclips (voir p. 226) 
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RALLONGES MULTIMEDIA 

JE BRANCHE, JE CHARGE ET JE PROTEGE 
MES APPAREILS MULTIMEDIA 


Recharger un smartphone 
sans cordon, par simple 
contact 

Rallonge multiprise 
avec chargeur a induction 
(voir p. 280) 


Multiplier I’acces internet 
et mettre en reseau 
Rallonge multiprise 
avec switch 
(voir p. 288) 


Amplifier la connexion Wi-Fi 
Rallonge multiprise point d’acces 
et repeteur Wi-Fi (voir p. 289) 
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++ SERENITE ++ 

RALLONGES MULTIPRISES 
ORIENTABLES ET FIXABLES 

JE BRANCHE MES APPAREILS 
EN TOUTE LIBERTE 

Les rallonges muLtiprises Legrand se font 
astucieuses : Leur bloc rotatif permet d’orienter 
Les prises pour un contort d'utiLisation optimal. 

Elies peuvent se fixer au mur ou contre un meuble, 
et Le cordon peut s’enrouler autour des pieds du 
bloc. Une prise decalee permet de brancher un 
chargeur ou un transfo sans empecher I’acces 
a la prise voisine. 


Prise decalee pour 
brancher un transfo sans 
empecher I’acces a la 
prise voisine 



Existent en 3,4,5 ou 6 prises 

©©© 

©©©© 

©©©©© 

©©©©©© 



Protection enfants: prises 
equipees d'un dispositif 
avec eclips (voir p. 226) 


P 284 

Rallonges multiprises 
multimedia 
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RALLONGE MULTIPRISE 
CAOUTCHOUC ETANCHE 

JE BRANCHE MES 
APPAREILS A L'EXTERIEUR 


Interrupteur 
a voyant signalant 
la presence 
du courant 


Protegee contre les chocs, poussieres et 
projections de toute nature, cette rallonge 
multiprise caoutchouc a raccorder est 
ideale pour brancher en toute securite 
taille-haies, barbecue, lampes... 



Protection enfants: prises 
equipees d’un dispositif 
avec eclips (voir p. 226) 




ENROULEUR LEGRAND 

JE BRANCHE ET JE PROTEGE 
MES APPAREILS 

Vos appareils branches depassent la 
puissance toleree ? Un disjoncteur thermique 
integre a cet enrouleur coupe aussitot 
I’alimentation pour eviter tout risque 
d’incendie. Vous debranchez, vous rearmez le 
disjoncteur, et vous continuez a travailler. 



Protection enfants: prises 
equipees d’un dispositif 
avec eclips (voir p. 226] 
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++ ESSENTIEL ++ 


RALLONGES MULTIPRISES 
EXTRA PLATES 

JE GAGNE DE LA PLACE 


Encombrement reduit et systeme de fixation : 
les raUonges ultra plates se glissent derriere 
les meubles et s’accrochent au mur grace a 
leur accessoire de fixation. 


Existent en 3,4,5 ou 6 prises 

©©© 

©©©© 

©©©©© 

©©©©©© 



Protection enfants: prises 
equipees d'un dispositif 
avec eclips (voir p. 226) 


LE + LEGRAND 



INSTALLER PLUSIEURS PRISES EN MEME TEMPS 
Pratiques, ces rallonges a fixer et a raccorder 
soi-meme! Elies s’associent naturellement avec 
la moulure electrique et sont equipees d’un interrupteur 
a voyant qui signale la presence du courant. 


P 284 

Rallonges multiprises 
multimedia 
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FICHES ET RALLONGES 
MULTIPRISES COULEURS 

JEMULTIPLIE LES PRISES... 
EN COULEURS! 



Les rallonges multiprises extra plates 
se declinent aussi en couleurs, en 3 et 
4 prises. Une offre completee par des 
biplites et triplites avec terre. 



Biplites et triplites avec terre: un choix en 5 couleurs 


1 

Triplite alu design Triplite 

high tech alu/noir transparente 



Protection enfants: prises 
equipees d’un dispositif 
avec eclips (voir p. 226) 






ASTUCE 


MULTIPRISE 

JE BRANCHE 
ET DEBRANCHE 
FACILEMENT 

Cote multiprises, Legrand innove: 
I’extraction des fiches se fait d’une simple 
pression du doigt et permet de debrancher 
tres facilement, en toute securite. 


Solution congue pourfaciliter faeces 
aux personnes a mobilite reduite. 
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+ + + CONFORT OPTIMAL + ++ 

“JE DEBRANCHE 
SANS EFFORT” 



FICHE A ORIENTATION 
DU CABLE 


+ + SERENITE + + 

"J'ORIENTE 
LE CABLE COMME 
JE VEUX” 



FICHE AVECANNEAU 
DE PRISE EN MAIN 


* ESSENTIEL ♦ 

"JE DEBRANCHE 
MALIN" 
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CONFORT OPTIMAL 


FICHE A EXTRACTION FACILE 

JE DEBRANCHE SANS EFFORT 


Fiche a extraction facile 
Isal Existeen noirou en blanc 


L’innovation Legrand se met au service du quotidien : 
desormais, debrancher I’aspirateur, la machine a cafe ou 
le grille-pa in devient un jeu d’enfant. L’astuce innovante ? 
Un levier qui facilite I’extraction : vous tirez vers vous sans 
effort, et la fiche vient toute seule ! Pratique quand on doit 
repeter le meme geste plusieurs fois par jour... 


Solution congue pour faciliter Faeces 
aux personnes a mobilite reduite. 
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ASTUCE 


FICHES DOUBLE FONCTION 

JE BRANCHE MALIN 




Commandez 
facilementune 
lampeouun 
appareilsans le 
debrancher. 


Fiche avec 
interrupteur 



LE + LEGRAND 


BRICOLEZOUJARDINEZ 
TRANQUILLE, VOTRE 
OUTILLAGE EST BRANCHE 
EN TOUTE SECURITE. 

Vous equipez une rallonge avec un prolongateur caoutchouc 
a verrouillage rapide, et le cable de votre taille-haie ou de 
votre karcher avec une fiche caoutchouc correspondante. 
Vous branchez les deux: un systeme de verrouillage rapide 
assure a la fois la qualite du branchement et la protection 
contre les projections d’eau. 



Fiche caoutchouc Verrouillage rapide Serrage du cable 

correspondante sur le prolongateur a la main 
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++ SERENITE ++ 

FICHE A ORIENTATION 
DU CABLE 

J’ORIENTE LE CABLE 
COMME JEVEUX 

Enfin une fiche qui laisse Libre de ses 
mouvements ! OrientabLe a 360°, Le cable 
est maintenu en place dans la position 
recherchee. 



PROLONGATEUR A FIXER 
LIVRE AVEC SUPPORT MURAL 

Votre prise de courant est difficilement accessible ? Creez 
une rallonge avec le prolongateur a fixer et branchez 
facilementvosappareils. 



FICHE EXTRA-PLATE 

JE BRANCHE MES 
APPAREILS DERRIERE 
LESMEUBLES 

Les fiches extra-plates se veulent plus 
astucieuses, plus ergonomiques pour 
faciliter tous les branchements derriere 
Les meubles.. 
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+ ESSENTIEL + 

FICHES AVEC ANNEAU 

JEDEBRANCHEMALIN 

Vos lampes et vos petits appareils 
electromenagers sans terre se debranchent 
d’un seul doigt. Et vous pouvez assortir le 
coloris de la fiche a celui du cable... 




ASTUCE 


Pour tous les appareils qui necessitent 
une mise a la terre (electromenager, 
aspirateur, refrigerateur, congelateur.J 
utilisez des fiches avec terre munies d’un 
anneau de prise en main pour faciliter 
I’extraction. 
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LI legrand 


J’OUVRE MON LOGEMENT 
AU MULTIMEDIA 


Aujourd'hui, et plus encore demain, la maison s’ouvre au multimedia. 
Acceder a une multitude de chaTnes de television en haute definition, profiter 
des services interactifs, naviguer sur Internet en haut debit, disposer en 
permanence d’une connexion partagee et illimitee, relier en reseau les 
ordinateurs de la maison et leurs peripheriques, telephoner librement 


dans le monde entier, ecouter de la musique dans toutes les pieces... 



Pour repondre aux envies de communication de chacun, Legrand propose 
des solutions innovantes, performantes et valorisantes pour I’habitat. 

A decouvrir et a adopter, des maintenant. 




LE MULTIMEDIA 

DANS LE LOGEMENT . 244 


JACCEDE AU MULTIMEDIA 

DANS TOUTES LES PIECES . 254 


JE RECHARGE MES APPAREILS 
ENTOUTE LIBERTE . 276 


JE BRANCHE ET JE PROTEGE 
LE MULTIMEDIA. 284 


JE BRANCHE MES ENCEINTES. 292 
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LE MULTIMEDIA 



DANS LE LOGEMENT 

En 30 ans, le multimedia s’est spectaculairement diversifie 
dans I’habitat, entramant la multiplication des reseaux et des 
besoins : television, informatique / Internet, telephone. 

La liberte de communiquer s’est imposee : liberte de regarder 
la television dans toutes les pieces, liberte d'echanger les 
fichiers d’un ordinateur a I’autre, liberte de surfer sur Internet 
en haut debit de n’importe quel endroit du logement. 

Tour d’horizon des solutions multimedia qui contribuent 
a votre bien-etre mais aussi a la valorisation de votre logement. 


■M 
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NOUVEAUX BESOINS, 
NOUYEAUX MEDIAS, 
NOUVEAUX SERVICES 


L’habitat est en pleine mutation. Les nouvelles 
technologies intensifient de facon spectaculaire 
les besoins de se divertir, de s’informer, 
d’echanger, en un mot de communiquer a 
I’interieur et a I’exterieur du logement. Autour 
des medias incontournables que sont la 
television, Internet, et le telephone, de nouveaux 
objets connectes emergent, de nouveaux 
services interactifs se developpent. De ce fait, 
les offres des operateurs sont de plus en plus 
sophistiquees et jouent sur I’interconnexion 
entre les differents medias. 



HD 



TELEVISION 

• Acceder dans chaque piece a toutes 
les chatnes en haute definition, quelle 
que soit la reception : box ADSL ou fibre 
optique, satellite, cable, TNT. 

• Acceder a la television en 4K Ultra HD. 

• Visionner les programmes a la carte, 
quand on veut, ou on veut. 

• Regarder les videos stockees dans 
un ordinateur personnel ou sur un 
serveur externe. 



TELEPHONE 

• Brancher telephone, fax... partout 
dans le logement. 

• Telephoner librement dans le monde entier. 


INFORMATIQUE/INTERNET 

• Connecter ordinateurs et peripheriques 
en reseau. 

• Surfer sur Internet en haut debit depuis 
tous les ordinateurs du logement. 

• Acceder a Internet en Wi-Fi depuis 
un smartphone ou une tablette. 

• Jouer en reseau. 

• Telecharger films, photos et musiques. 

• Connecter le lecteur Blu-ray sur Internet 
pour telecharger et ajouter des contenus 
(scenes inedites, anecdotes, sous-titres, 
produits derives du film...). 

• Controlersa maison a distance depuis 
un smartphone avec des interrupteurs 
et prises connectes (voir p. 70). 

• Acceder aux services de tele-medecine 
et de tele-travail a domicile. 

• Surveiller son logement a distance 
(camera, alarme avec telesurveillance...). 


P 36 

Je decouvre 
la regimentation sur 
le reseau de communication 










INCONVENIENTS AVANTAGES 
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COMPRENDRE 

LENYIRONNEMENT 

MULTIMEDIA 

Face a la complexite des offres et des 
technologies preserves sur le marche, 
Legrand vous livre quelques cles pour 
mieux comprendre : du choix des 
solutions d'acces a la television et 
a Internet aux reseaux multimedias 
cables, voici un tour d'horizon utile 
et pratique de L'environnement 
multimedia aujourd’hui. 



HD 


TELEVISION : TNT, SATELLITE, 
CABLE OU BOX? 

Derriere le petit ecran se cachent de 
nouvelles technologies d’acheminement 
des images. Entre zones couvertes par la 
TNT, la box, le cable, la fibre optique et les 
autorisations de fixer une parabole, voici 
quelques precisions pour vous guider vers 
la solution la plus pertinente... 

TNT 

Verifiez aupres de votre commune si 
vous etes dans une zone couverte par la 
TNT HD. L’acces aux chaTnes nationales 
gratuites se fait via un simple adaptateur 
branche sur votre televiseur, ou integre 
a celui-ci selon le modele. Si vous optez 
pour la television box, cable ou satellite, 
ces chaTnes sont disponibles grace au 
decodeur fourni par les operateurs (plus 
besoin d’adaptateur!), et sont integrees 
d’office aux bouquets proposes. 

SATELLITE 

Pour le satellite, vous devez fixer une 
parabole sur votre maison. Si vous etes en 
residence collective, vous devez obtenir 
une autorisation du syndic qui gere votre 
immeuble. La totalite du territoire n’etant 
pas encore couverte par le cable, I’ADSL, 
et meme la TNT, il se peut que vous 
ne puissiez acceder aux programmes 
television que par satellite. 


TNT 

•La TV numerique sans travaux: un 
simple adaptateur externe branche sur 
le televiseur ou une TV avec adaptateur 
integre suffisent pour recevoir la 
television en qualite numerique 


•Etre dans une zone couverte par la TNT 
•Pour recevoir plus de chaTnes, prevoir 
un abonnement aupres d’un operateur 


SATELLITE 

•La TV numerique quel que soit 
I’endroit ou I’on se trouve 
•La possibility de recevoir Internet 
par satellite 


•Fixer une parabole sur sa maison 
•Le prix des acces internet par 
Satellite est assez eleve, et les debits 
sont faibles 


ADSL 

•La qualite optimale avec I’acces a la TV HD 
•La possibility de regrouper dans un meme 
abonnement I’acces a des centaines de 
chaTnes TV, a I’lnternet haut debit, au 
telephone illimite et a de nombreux services 
(programmes a la carte, telesurveillance, 
tele-assistance...) 

•Etre eligible a I’ADSL 

•Disposer d’un debit suffisant sur la ligne 

pour beneficier de la TV ADSL ou de la TV HD 
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CABLE 

Tout comme I’ADSL, cette solution 
vous permet de beneficier, en plus 
de la television, des services Internet 
et telephonie proposes par un cablo- 
operateur. La encore, vous devez vous 
renseigner aupres de ce dernier pour 
savoir si vous etes dans une zone eligible 
au cable. 

BOX ADSL OU FIBRE OPTIQUE 

Cette solution vous permet d’acceder, 
via une box operateur, a un ensemble 
de services lies a la fois a la television, 
a Internet et au telephone. Vous devez 
toutefois effectuer un test d’eligibiLite 
de votre ligne telephonique en appelant 
un fournisseur d’acces, ou meme en 
vous connectant sur Internet : vous 
pouvez tester, en quelques secondes et 
gratuitement, le debit admissible par 
votre ligne telephonique. Vous etes alors 
aussitot informe sur le service dont 
vous pouvez beneficier : ADSL ou fibre 
optique, Internet seulement ou Internet + 
television. 

Dans tous les cas, vous choisissez soit 
de conserver votre telephone analogique 
(degroupage partiel), soit de confier 
la gestion de la ligne telephonique a 
I’operateur (degroupage total). Sachez 
enfin que pour beneficier de la television 
HD, votre ligne doit supporter un debit 
d’au moins 8 Megabits/seconde : 
la aussi, le test vous informe. 


FIBRE OPTIQUE: QUELS AVANTAGES ? 

La fibre optique - un fil de verre ou de plastique aussi fin qu’un 
cheveu - a la propriety de conduire la lumiere sur de tres longues 
distances, de I’ordre de plusieurs milliers de km. Le debit atteint 
est au moins 5 fois superieur a I’ADSL et permet d’acheminer une 
tres grande quantity de donnees avec une tres faible perte. 

Les nouveaux services numeriques (TV HD, telephonie IP, 
partages de fichiers, jeux en lignes, visioconference.J, tres 
gourmands en debit, imposent la fibre optique comme la 
technologie qui va remplacer le reseau cuivre actuel. 

Les avantages sont multiples: 

• vous echangez et telechargez des fichiers volumineux 
quasi instantanement, avec un debit allant jusqu a 1 Giga, 
et plus dans I’avenir, 

• vous profitez d’une qualite d’image TV inegalee, 
sur un ou plusieurs televiseurs, 

• vous beneficiez de tous vos services en simultane, 
sans perte de qualite sur I’un des services. 

Le deployment de la fibre optique constitue une des priorites des 
Pouvoirs publics dans I’univers du multimedia: a I’horizon 2025- 
2030, la couverture tres haut debit doit etre totale en France. 

Vous faites construire ou vous renovez? Profitez-en pour 
creer une infrastructure filaire avec du cable cuivre 4 paires 
torsadees Grade 2 TV: cette liaison est le prolongement 
naturel du reseau fibre optique dans le logement. 



CABLE 


FIBRE OPTIQUE 


•Une qualite optimale, equivalente a I’ADSL 
•Tout comme I’ADSL, la possibility de 
regrouper Internet, television et telephone 
dans un meme abonnement 


•La qualite optimale avec I’acces a la TV HD sur un ou plusieurs 
televiseurs 

•Tout comme I’ADSL, la possibility de regrouper Internet, television et 
telephone dans un meme abonnement 
•La possibility de telecharger et d’envoyer des fichiers volumineux en 
un temps record, superieur a celui de I’ADSL 


•Etre dans une zone couverte par un «Etre eligible a la fibre optique 

cablo-operateur. Ces zones sont plus 
restreintes que pour I’ADSL, et concernent 
principalement les grandes villes 
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INTERNET: COMMENT CHOISIR 
SON FOURNISSEUR DACCES ? 

Fournisseur d’acces Internet (FA I), operateur, 
cablo-operateur (pour le cable) : des termes 
generiques qui designent un grand nombre 
d’entreprises commerciales concurrentes, 
incontournables pour beneficier d’une connexion 
Internet. 

La multiplicity des offres rend le choix difficile, 
d’autant que la plupart d’entre elles comportent, 
en plus de la connexion Internet, un acces a la 
television et au telephone fixe. 

Pour bien choisir, il est important de verifier : 

• le cout de I’abonnement mensuel, 

• la qualite du service client et du SAV, 

• la vitesse de connexion, 

• le nombre de mois pour lesquels vous etes 
lie au fournisseur, 


• les clauses de sortie (frais de resiliation, 
restitution de la box), 

• les differents elements de security pour 
vous proteger des dangers du net 
(antivirus, pare-feux, anti-spam, 
protection parentale), 

• le nombre d’adresses mail dont vous 
disposerez, 

• I’espace pour heberger votre site web 
ou vos fichiers personnels. 

Des sites comparatifs et des forums de 
discussion sur Internet vous apporteront 
une aide precieuse pour vous guider dans 
votre choix. 


LESAVIEZ-VOUS? 


QU'EST-CE QUE LE DEGROUPAGE? 

La loi oblige France Telecom, proprietaire de la totalite du 
reseau telephonique, a louer une partie de ses infrastructures 
a d’autres operateurs afin qu’ils puissent installer 
leurs propres equipements et ainsi proposer des offres 
concurrentes: on parle alors de degroupage. On en distingue 
2 types: le degroupage partiel et le degroupage total. 

Le degroupage partiel. Dans ce cas, vous naviguez 
sur Internet tout en conservant la disponibilite de votre 
telephone analogique. Les operateurs proposent de 
gerer uniquement la connexion Internet et la television, 
la partie telephone restant geree par Orange. 

Le degroupage total. II permet a Loperateur de proposer 
des offres regroupant la television, Internet et le telephone. 
Votre ligne telephonique et Lensemble des services sont 
geres par Loperateur. L’abonnement telephonique nest 
plus reserve a Orange. Vous beneficiez de I’ADSL ou de la 
fibre optique pour Internet et le telephone, mais egalement 
pour la television numerique. II est a noter que vous ne 
beneficiez pas automatiquement de la television HD, le 
debit admissible par votre ligne doit etre au moins egal 
a 8 Mo/s contre 4 Mo/s pour la television standard. 


QUE SIGNIFIED TRIPLE PLAY » ? 

Un triple play est une offre commerciale dans 
laquelle un operateur ADSL, fibre optique ou cable 
propose a ses abonnes un ensemble de trois 
services dans le cadre d’un contrat unique: 

• I'acces Internet a haut voire tres haut debit, 

• la television avec parfois des services 
de programmes a la carte, 

• la telephone fixe. 

Ces services sont fournis via un equipement specifique, 
la box. 
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Wi-Fi 



DECODEUR TV, MODEM, BOX: 
QUEUES DIFFERENCES? 

Pour acceder a la television numerique 
et a Internet, vous devez disposer 
d’un equipement specifique capable 
de decrypter les signaux numeriques 
transmis, et ce quelle que soit la solution 
choisie : TNT, ADSL, fibre optique, cable 
ou satellite. 



LE DECODEUR TV 

Le decodeurTV est un equipement 
capable de restituer et de decrypter un 
signal television numerique transmis 
via une box ADSL ou fibre optique, une 
parabole satellite, le cable ou une antenne 
hertzienne dans le cadre de la TNT. 

Plus communement appele terminal, 
il s’installe a proximite du televiseur. 
Certains decodeurs permettent d’acheter 
des programmes a la carte (fonction 
VOD, video a la demande) : ils necessitent 
en plus un raccordement a la ligne 
telephonique ou au reseau informatique. 

LE MODEM 

Le modem permet de connecter un 
ordinateura Internet. La principale 
caracteristique d’un modem est sa 
vitesse de transmission. On distingue le 
modem RTC qui permet une connexion 
bas debit, du modem routeur ADSL 
qui offre des possibilites de navigation 
et de telechargement nettement 
plus confortables. Il peut integrer 
un switch, equipement permettant 
de connecter plusieurs ordinateurs 
et peripheriques en reseau. 


LA BOX ADSL 
OU FIBRE OPTIQUE 

La box est un boTtier electronique servant 
d’equipement de terminaison a un reseau, 
qu’un fournisseur d’acces a Internet prete, 
loue ou vend a ses abonnes. 

Ce boTtier permet de beneficier d’un 
bouquet de services : Internet haut ou 
tres haut debit (jusqu’a 1 Gbit/s en fibre 
optique!), television numerique HD et 
telephone illimite. Suivant Legibility de 
votre ligne telephonique, vous pouvez opter 
pour une box ADSL ou fibre optique. 

Et avec le Wi-Fi integre, la box permet de 
creer un reseau informatique domestique, 
mais pour plus de performance, elle doit 
etre integree a un reseau multimedia 
cable (voir pages suivantes). 



Television 

numerique 


Internet 
haut debit 


Telephone 

numerique 


(1) Dans certains cas, box et decodeur TV sont reunis dans un seul et meme boTtier 
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QUELLE SOLUTION 
RESEAU POUR 
QUELS BESOINS? 


Parmi les solutions techniques 
disponibles aujourd’hui pour creer un 
reseau multimedia dans I’habitat, les 
reseaux cables (cable cuivre a paires 
torsadees, cable coaxial TV) sont sans 
contexte les plus performantes. 

Si vous ne souhaitez pas vous lancer 
dans de gros travaux, le courant porteur 
sur les lignes electriques (CPL) et les 
liaisons sans fil (Wi-Fi) apportent des 
solutions alternatives. 



LE RESEAU CABLE 

Impose par la reglementation en 
construction neuve, le cable cuivre a paires 
torsadees s’impose desormais dans chaque 
foyer. II est capable de transmettre des 
signaux numeriques en tres haut debit, 
ce qui en fait la meilleure solution pour 
toutes les applications de communication 
actuelles et a venir de I’habitat : TV HD, 
services numeriques a distance, echange 
de fichiers volumineux... II s’avere 
egalement etre le prolongement naturel 
des reseaux fibre optique deployes 
recemment par les operateurs. 

Son universality, sa souplesse et X 

sa robustesse favorisent son 


installation en toute fiabilite 




Imposes en construction neuve: 
prise RJ 45 cat. 6 STP et cable cuivre 
4 paires torsadees Grade 2 TV 


L’association avec les prises RJ 45 
cat. 6 STP, desormais imposees 
par la reglementation, permet une 
utilisation optimale des equipements de 
communication, une confidentiaLite totale 
et la transmission de tres hauts debits. 
Enfin, le choix d’une infrastructure 
cablee apporte une reelle valeur ajoutee 
au logement et sera un element de 
differenciation dans les annees a venir. 


LE COURANT PORTEUR SUR 
LIGNES ELECTRIQUES (CPL) 

Les courants porteurs permettent de 
disposer sur les prises de courant d’un 
acces au reseau. Plus besoin de cable 
par exemple entre une box ADSL et un 
decodeur TV: les signaux sont transmis 
via le courant electrique. Cette solution 
est a adopter quand vous souhaitez eviter 
de gros travaux de renovation pour passer 
des cables cuivre. Neanmoins, les debits 
restent limites et, dans tous les cas, 
incompatibles avec la transmission de 
plusieurs canaux de television. Important : 
ce support de transmission est sensible 
aux perturbations electromagnetiques et 
necessite I’utilisation de filtres. 

LES LIAISONS SANS FIL (WI-FI) 

Cette solution est souvent utilisee 
comme extension particuliere d’un reseau 
cable existant ou d’une box (voir pages 
suivantes). Si I’absence de cordon de 
liaison et la mobility sont les avantages 
incontestes des liaisons sans fil, leur 
performance est amoindrie par les 
obstacles que les ondes doivent franchir 
(cloisons, parois metalliques, murs en 
pierre, armatures de beton, etc.). De plus, 
la confidentiality des echanges n’est pas 
totalement assume : si vous ne prevoyez 
pas les protections necessaires (mot de 
passe, cle...). 
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SOLUTIONS RESEAU: BIEN COMPARER AVANT DE CHOISIR 


BESOINS 

SOLUTION WI-FI OU 

COURANT PORTEUR 

SOLUTION 

RESEAU CABLE 

Acceder dans chaque piece 
a toutes les chaTnes 
eta tous les bouquets 

X 

■■■■ 

Beneficier des performances 
et des services de la box ADSL 
dans toutes les pieces 

■ 

■■■■ 

Visionner les programmes 
a la demande (V(JD) 

■ 

■■■■ 

Connecter ordinateurs 
et peripheries en reseau 

■■ 

■■■■ 

Regarder sur un televiseur 
les fichiers videos contenus 
dans un ordinateur 

■ 

■■■■ 

Surfer sur Internet 

■■ 

■■■■ 

Joueren reseau 

■ 

■■■■ 

Telecharger films, 
photos et musiques 

■■ 

■■■■ 

Brancher telephone, 
fax, terminal ae paiement 
par carte, modem... 
partout dans le logement 

X 

■■■■ 

Acceder aux services 
de tele-medecine et telesurveillance 

■■ 

■■■■ 

Utiliser des plates-formes 
collaboratrices ou de stockage 
de donnees dans le cadre 
du teletravail a domicile 

■■ 

■■■■ 


NIVEAU DE PERFORMANCE 

X Nul 
■ Passable 
■■ Moyen 
■■■■ Optimal 


P 36 

Je decouvre 
la reglementation sur 
le reseau de communication 




















252 | MON GUIDE ELECTRICITEI LE MULTIMEDIA 


En Wi-Fi, 

le debit est partage 
par le nombre d'appareils 
connectes etdiminue 
avec la distance 111 



$[@] 



120 Mo/s partages 
entre tous les 
usages mobiles 



JE CHOISIS 
LA PERFORMANCE 
D'UN RESEAU CABLE 

Avec un reseau cable Legrand, vous 
profitez des services de la box et de la 
television dans tout le logement, sans 
perte de signal: quel que soit le nombre 
d’equipements connectes sur le reseau, 
le debit est constant. 


HiH-i 


Aec un reseau cable, 
le debit estidentique 
quel que soit le nombre 
de connexions 


Coffret de 
communication 
Legrand 
Full Media 
tout RJ 45 



1Gbit/s 





IGbit/s 


Fibre optique 



Wi-Fi optimise: 

400 Mo/s reserves 
aux usages mobiles 


(1) Les valeurs des debits sont donnees a titre indicatif 
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Arrivee TV 
TNT, satellite, 
cable 111 

t 



| L _ PTI'.L - — ' 



LA BOX DANS UNE PIECE OU PRES 
DU COFFRET DE COMMUNICATION... 


LES SERVICES BOX DANS TOUT 
LE LOGEMENTp SANS PERTE DE SIGNAL 

et en conformite avec La reglementation (voir p. 36) 


Prises RJ 45 
Full Media 



□<£] [¥) 


TV BOX HD INTERNET 

Sans perte de signal Gigabit, sans perte 
de signal 


TELEPHONE RESEAU 

NUMERIQUE DOMESTIQUE 




Coffret de communication 
Legrand Full Media 
tout RJ 45 




ETAUSSI LA TV HD 
TNT, SATELLITE, CABLE' 11 


PERFORMANCE, 

FIABILITE, 

SIMPLICITY 


+ Performance des transmissions : jusqu’a 1 Gbit/s ! 

Ideal pour la TV HD, le streaming, les services numeriques 
a distance, I’echange de fichiers volumineux... 

t Fiabilite et stabilite de la connexion a internet : 
aucune perte de signal' 21 

+ Un seul type de prise pour tout brancher : 
la prise RJ 45 Full Media 

+ Prolongement naturel de la fibre optique 

+ Absence d’ondes electromagnetiques' 21 

+ Valorisation du logement, un plus en cas 
de revente ou de mise en location 


P 36 

Je decouvre 
la reglementation sur 
le reseau de communication 


(1) Cable : seulement avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T1, T2, T3 

(2) Compare au Wi-Fi standard et au CPL 
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J'ACCEDE AU MULTIMEDIA 
DANS TOUTES LES PIECES 

Legrand a concu 3 solutions reseaux cables qui repondent aux 
besoins de chacun et qui s’adaptent a la taille du logement. 

A vous de choisir la votre, a installer en toute simplicity : les 
coffrets de communication sont livres complets, prets a poser. 
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T 

|_ OTI'.L 


COFFRET DE COMMUNICATION 
FULL MEDIA TOUT RJ 45 
POUR LOGEMENT T4, T5.T6 



COFFRET DE COMMUNICATION 
FULL MEDIA COAX /RJ 45 



COFFRET DE COMMUNICATION 
BASIC 


+++ CONFORT OPTIMAL +++ 
NEUF / RENOVATION 


“J'ACCEDE A TOUS 
LES MEDIAS SUR UN 
SEULTYPE DE PRISE" 


PRISE RJ 45 
FULL MEDIA 
CAT. 6 STP 



n 

PRISE RJ 45 
MULTIMEDIA 



PRISE 

TV-FM-SAT 


++ SERENITE ++ 

RENOVATION 

“J'ACCEDE A TOUS 
LES MEDIAS SUR 
2 TYPES DE PRISES" 


111 

PRISE RJ 45 
MULTIMEDIA 



PRISE 

TV-FM-SAT 


+ ESSENTIEL + 

RENOVATION 

“J'ACCEDE A 
LA TELEVISION ET 
AU TELEPHONE SUR 
2 TYPES DE PRISES" 


P 258 


P 266 


P 272 
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JE CHOISIS 
MA SOLUTION 
RESEAU CABLE 

En un coup d'oeil, decouvrez I’offre complete 
des coffrets de communication Legrand, concus 
pour repondre a vos besoins et adaptes 
a la taille de votre logement. 




ASTUCE 



LE WI-FI OPTIMISE 

En liberant le Wi-Fi pour des usages 
mobiles, sa performance est 
optimisee. Exemples: smartphone, 
tablette, interrupteurs et prises 
connectes, objets connectes... 


Type de logement 


Nombre maxi 
de prises RJ 45 


Nombre maxi de 
prises TV coax 

TELEVISION 

Acceder dans tout le logement a la I 
TV box HD 121 , TNT HD, satellite ou cable 131 sur I 
un seul type de prise (RJ 45 Full Media) I 

Acceder dans tout le logement I 
a la TV box HD 121 I 

Acceder dans tout le logement ■ 
a la TV TNT HD, satellite ou cable I" 




INTERNET 12 ’ 

Se connecter sur internet haut debit ■ 
sans perte de signal I" 

Regarder en streaming, telecharger I 
rapidement films, images, musiques... • 

INFORMATION 12 ’ 

Regarder sur une TV les videos ■ 
contenues dans un ordinateur I" 

Jouer en reseau, echanger des fichiers ■ 
entre ordinateurs, partager I’imprimante I" 

TELEPHONE 

Telephoner en numerique 121 \ 
Telephoner en analogique w 
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Dans votre magasin, vous reperez sur I’emballage 
le bon coffret et le bon type de logement 



NEUF ET RENOVATION 


RENOVATION 



FULL MEDIA 
COAX I RJ 45 

BEEEH Q][QE 


8 

4 


4 

2 


BASIC 


T1 T2 T3 T4 T5 T6 


6 

4 


(1) Equipes selon reglementation : norme NF C 15-100 amendement 5 + arretes reseaux de communication. 
Pour installations dont les permis de construire ont ete deposes depuis le ler septembre 2016 (voir page 36) 

(2) Avec box Internet placee a proximite du coffret ou dans une piece 

(3) Cable : seulement avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T1, T2, T3 
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JE DECOUVRE LE COFFRET 
FULL MEDIA TOUT RJ 45 
TOUT EQUIPE 

Recommande en construction neuve 111 ou grosse renovation, 
il permet de distribuer la television et les services box 
vers les prises RJ 45 Full Media. Vous installez la box pres 
du coffret avec le support de box ou dans une piece avec 
le kit box deportee. 



(1) Concerne les installations dont les permis de construire ont ete deposes depuis le 1 er septembre 2016 
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C0NF0RT OPTIMAL 
NEUF / RENOVATION 


O 


t rr 


JE POSE MA BOX PRES 
DU COFFRET OU DANS UNE PIECE 

J'ACCEDE A LA TV HD ET AUX 
SERVICES BOX SUR LES PRISES RJ 45, 
SANS PERTE DE SIGNAL 

Le coffret Full Media tout RJ 45 se pose sur la GTL, 
au-dessous du tableau electrique, ou se fixe 
sur le mur. 

La box se pose sur le support de box ou 
dans une piece avec kit de liaison box/coffret. 


f m 


rm 


Prise RJ 45 Full Media 
cat. 6 STP 


Cable 
Grade 2 TV 






TV BOX HD INTERNET 

Sans perte de signal Jusqua 1 Gigabit/s 




TELEPHONE 

NUMERIQUE 




TV HD TNT, 
SATELLITE 


RESEAU 

DOMESTIQUE 


La box pres du coffret sur support de box Legrand 
ou dans une piece avec kit de liaison box/coffret Legrand 


Pour installer facilement 
un support de box etunkitde 
liaison box/coffret, retrouvez 
les tutossurlegrand.fr 


Pour installer facilement 
un coffret Full Media tout RJ 45, 
retrouvez le tuto sur legrand.fr 


P 36 

Je decouvre 
la regimentation sur 
le reseau de communication 


P 256 

Jechoisis 
ma solution 
reseau cable 
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COFFRET FULL MEDIA TOUT RJ 45 
POUR L0GEMENTT4, T5.T6 



Guide d’instalLation 

COFFRET FULL MEDIA TOUT RJ 45 complet fourni. 

POUR LOGEMENT T1, T2, T3 Telechargement gratuit 

surlegrand.fr 


JE DECOUVRE LE COFFRET 
FULL MEDIA TOUT RJ 45 



Le coffret est fourni tout equipe 
pour distribuer tous les medias 
dans Le Logement. 

Void parexempLe Les principaux 
composants du coffret pour 
Logement T4, T5, T6 : 


Distribution services box et TV TNT ou satellite 
vers prises RJ 45 : bandeau de brassage 
8 connecteurs RJ 45 cat. 6 blindes (STP) 
pour raccorder les cables Grade 2 TV 


Distribution TV TNT ou satellite vers bandeau 
de brassage: repartiteur amplificateur TV 4 sorties 
+ 4 cordons RJ 45 blindes 


Emplacement pour DTIo (fibre optique) 


DTI RJ 45 (Dispositif de Terminaison Interieure): 
recoit la ligne telephonique et la ligne ADSL de la box 

Raccordement antenne TNT ou parabole satellite 


Branchement TV TNT ou 
decodeur satellite sur 
prise RJ 45: 2 cordons 
television RJ 45-IEC-F coaxial 
(longueur 2 m) fournis 
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Branchement television, 
decodeur TV, ordinateur, 
imprimante reseau, 
telephone, console 
dejeux, Smart TV... 
Recoit les fiches 
RJ 45, RJ 12, RJ 11 




JE 

RJ 


PRISE RJ 45 FULL MEDIA CAT. 6 STP 
CELIANE | COPPER 


DECOUVRE LES PRISES 
45 FULL MEDIA CELIANE 


Les prises RJ 45 Full Media 
^ cat. 6 STP sont reconnaissables 
grace au blindage metal du 
connecteur. 



Les prises RJ 45 cat. 6 STP blindees sont rendues 
obligatoires par Les nouveLLes regies appLicabLes 
en construction neuve 111 . 

ELLes se cablent avec du cable cuivre 4 paires 
torsadees Grade 2 TV et recoivent Les differentes 
fiches RJ du marche. 


Les prises RJ 45 Full Media cat. 6 STP 
se cablent avec du cable cuivre 
4 paires torsadees Grade 2 TV 


O Pour installer facilement 
une prise RJ 45 Full Media, 
retrouvez le tuto sur legrand.fr 


JE DECOUVRE LES PRISES 
RJ 45 CAT. 6 FTP CELIANE™ 

Les prises RJ 45 existent egalement en cat. 6 FTP, 
non blindees. Contrairement aux prises RJ 45 Full Media 
cat. 6 STP blindees, elles ne peuvent pas faire passer 
les signaux TV TNT, satellite et cable. 

Elles sont a utiliser uniquement en renovation avec 
les coffrets Full Media coax / RJ 45 et Basic. 



Les prises RJ 45 cat. 6 FTP 
se cablent avec du cable cuivre 
4 paires torsadees Grade 2 




LES PRISES RJ 45 FULL MEDIA 

CAT. 6 STP BLINDEES EXISTENT 

AUSSI EN... 

LES PRISES RJ 45 MULTIMEDIA 
CAT. 6 FTP EXISTENT AUSSI EN... 

Prises a utiliser uniquement en renovation avec 
les coffrets Full Media coax / RJ 45 et Basic 









- . 




\ 

i 


U 


U 

• . 

■ 








1 

1 Mosaic 

1 Altege 

1 Dooxie 

1 Neptune 

1 Les Apparents 


(1) Concerne les installations dont les permis de construire ont ete deposes depuis le 1 er septembre 2016 
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COFFRET FULL MEDIA TOUT RJ 45 

JE REPARTIS LES PRISES 
DANS MON LOGEMENT 



Exemple d’implantation et d’utilisation 
dans un logement T6 

Un equipement multimedia au choix par prise. 

Avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T4, T5, T6 


"3 

8 prises RJ 45 
Full Media 


iD 


CHAMBRE 

PARENTS 


TV box, 

TNT, 

satellite 


CHAMBRE 
ENFANT 2 

Ordinateur 
Console dejeux 
TV box, TNT, 
satellite 


CUISINE 


Ordinateur 
telephone 
TV box, TNT, 
satellite 


Ordinateur 


CHAMBRE 


Console de jeux cijeaijt i 
TV box, TNT, tNfAm 1 
satellite r ^ 

\ 

\_ 


Telephone 


ENTREE 


Ordinateur, 
imprimante 
reseau BUREAU 




A 

/ \ 


SEJOUR 



2 prises RJ 45 juxtaposees: 
ordinateur, telephone,TV box, 
TNT, satellite, Smart TV 

_ \ |—f |—f j—f 
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Exemple d'implantation et d'utilisation 
dans un logement T3 

Un equipement multimedia au choix par prise. 

Avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T1, T2, T3 


3 

prises RJ 45 
Full Media 


CHAMBRE 

ENFANT 




Ordinateur 
Console dejeux 
TV box, TNT, cable, 
satellite 


CUISINE 


Ordinateur 
Telephone 
TV box, 
TNT, cable, 
satellite 




CHAMBRE 

r «s 

N 


PARENTS 

\ 



\ 








ASTUCES 



1 Vous pouvez egalement 

Pensez a associer des prises 



prevoir 3 prises RJ 45 dans 

de courant aux prises RJ 45 pour 

e 


le sejour pour pouvoir changer 

alimenter les equipements: 

• • 

My 

la television de place! 

decodeur TV, ordinateur, 
base telephone... 
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JE POSE MA BOX PRES DU COFFRET 

J’ACCEDE A LA TV HD ET AUX SERVICES BOX 
SUR LES PRISES RJ 45, SANS PERTE DE SIGNAL 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T4, T5, T6 


TV TNT, SATELLITE + SERVICES BOX (TV HD, INTERNET, TELEPHONE) 


Un equipement Prises RJ 45 

au choix par prise Full Media: 

Bmaxi 


Cable 4 paires 
Grade 2 TV 


HD 


TV HD 

avec decodeur 


Internet 

(□1 


Telephone 

numerique 


I hpI 


TV HD 

avec adaptateur 
TNT 

ou decodeur 
satellite 


Arrivee telephone 
(reseau public de 
communication) 


Les donnees du reseau public de communication 
(Internet, TV box, telephone) arrivent sur la box 
et sont redistributes vers les prises RJ 45 du 
logement via les connecteurs du coffret 


Coffret relie au hornier de terre (precable) 

B 

4 cordons RJ 45 blindes long. 20 cm fournis 


CAS DE LA BOX DANS UNE PIECE 

Utiliserun kit 
■ □ de liaison box/coffret 

(vendu separement) 



TV 0 A 


Jj 





Arrivee 

television 

(TNT, 

satellite) 


Vers prises 
RJ 45 Full Media 

mi 


IE 


■ 

1 1 


.mi tTi-ttTri 

m, J » 

1 

DTI' 

— 1 

1 

1 "irrmiiiiii!! 


r 

■ 

i._ j 


Vers alimentation au 
tableau electrique 



Box ADSL ou fibre optique 
sur support de box 
(vendu separement) 
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DISTRIBUTION DES MEDIAS SUR 8 PRISES RJ 45 FULL MEDIA 11 ’ 

Avec coffret Full Media tout RJ 45 pour logement T4, T5, T6 


TELEPHONE 

numerique 



TV BOX HD 

sans perte de signal 



INTERNET RESEAU INTERNET 

Gigabit, sans perte domestique (1) Gigabit, sans perte 
de signal de signal 

m<^> m 


TV HD 

(TNT, satellite) 



Avec 
decodeurTV 


• Echange de fichiers 

• Partage imprimante 

• Jeu en reseau 


Cordon TV 
RJ 45-IEC-F 



Arrivee 
telephone 
(reseau public de 
communication) 


► 


ADSL 



= = (Uc.= = = co = 

.2, .2, £ ro ■— .2, .2. £ ro ■— 

'03 'c u -E '= "aj "aj =5 -E ' = 

CO CO CO C_) C_) CO CO CO C_) C_) 

ttttt ttttt 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


TTTT TTTT 

Changement d’affectation des medias: 
il suffit de brancher les cordons aux 
connecteurs correspondant aux prises 


RJ 45 


RJ 45 

fe Y? 

RJ 45 

4 cordons fournis 
avec support de box 

RJ 11 

x2 


Ports Ethernet de la box: 
quantite et reperage couleurs 
variables suivant modeles de box 

Exemple: 


Telephone box TV box Internet Internet 


(1) Suivant nombre de ports de la box. Possibilite de rajouter un switch Ethernet a proximite du coffret 

(2) Pour brancher jusqu'a 4 equipements (TV TNT, decodeur satellite), utiliser des cordons RJ 45-IEC-F vendus separement 
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JE DECOUVRE LE COFFRET 



FULL MEDIA COAX / RJ 45 
TOUT EQUIPE 


Recommande seulement en renovation, il permet de 
la television vers les prises TV coaxiales et les services 
vers les prises RJ 45. Vous installez la box pres du col 
le support de box ou dans une piece avec le kit box de 



++ SERENITE ++ 
RENOVATION 


JE POSE MA BOX PRES 
DU COFFRET OU DANS UNE PIECE 

J'ACCEDE A LA TV HD ET 
. AUX SERVICES BOX DANS TOUT 

J LE LOGEMENT, SANS PERTE DE SIGNAL 



Le coffret Full Media coax / RJ 45 se pose sur la GTL P 
au-dessous du tableau electrique, ou se fixe sur le mur. 
La box se pose sur le support de box ou dans une piece 
avec un kit de liaison box/coffret. 




Services 

box 


Arrivee 

ligne 

telephonique 


Arrivee 
TV TNT 
satellite, 
cable 


* 


Cable 
Grade 2 


Prise RJ 45 cat. 6 FTP 
(voir p. 261) 





Prise TV-FM-SAT 


njp| 

@ 

TV BOX HD 

Sans perte de signal 

INTERNET 
Jusqua 1 Gigabit/s 


s@ 


TELEPHONE 

NUMERIQUE 

RESEAU 

DOMESTIQUE 



TV HD TNT, 
SATELLITE, 
CABLE 


La box pres du coffret sur support de box 
Legrand ou dans une piece avec kit de liaison 
box/coffret Legrand 


O Pour installer facilement 

un support de box etunkit de 
liaison box/coffret, retrouvez 
les tutos sur legrand.fr 


LE + LEGRAND 


UN RESEAU EVOLUTIF VERS LE FULL MEDIA TOUT RJ 45 (voir p. 258) 

Le coffret Full Media coax / RJ 45 s’installe avec des prises RJ 45 multimedia 
cat. 6 FTP. Vous pouvez adopter des Linstallation des prises RJ 45 Full Media 
cat. 6 STP blindees et du cable Grade 2 TV, concus pour distribuer egalement 
la TV TNT, cable et satellite. 

Dans le cas d’une evolution de Linstallation, il suffira alors de remplacer le coffret 
Full Media coax / RJ 45 par un coffret Full Media tout RJ 45, sans toucher aux prises. 
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Guide d’instalLation 

COFFRET FULL MEDIA COAX / RJ 45 COFFRET FULL MEDIA COAX / RJ 45 complet fourni. 

POUR LOGEMENT T4, T5, T6 POUR LOGEMENT T1, T2, T3 Telechargement gratuit 

sur legrand.fr 


JE DECOUVRE LE COFFRET 
FULL MEDIA COAX/ RJ 45 


Le coffret est fourni tout equipe 
pour distribuer tous les medias 
dans Le Logement. 

Void parexempLe Les principaux 
composants du coffret pour 
Logement T4, T5, T6 : 



Distribution services box et telephone analogique 
vers prises RJ 45 : bandeau de brassage 
8 connecteurs RJ 45 cat. 6 (FTP) pour raccorder 
les cables Grade 2 


Raccordement antenne TNT ou parabole satellite et 

distribution TV TNT, satellite ou cable vers 
prises TV coaxiales: repartiteur TV 4 sorties 


Repartition du telephone box 
par cordon quadruple 


Emplacement pour DTIo (fibre optique) 


DTI RJ 45 (Dispositif de Terminaison Interieure): 
recoit la ligne telephonique et la ligne ADSL de la box 
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TV TNT 

Recoit une fiche TV 
femelle 0 9,52 mm 



PRISE TV-EM-SAT CELIANEI GRES 


Decodeur satellite ou cable 

Recoit une fiche«F»male a visser 

Tuner chaTne hi-fi 

Recoit une fiche TV male 0 9,52 mm 


- 


Les prises television se cablent avec du 
cable coaxial 17/19 VATC 


JE DECOUVRE LES PRISES 
TELEVISION CELIANE™ 

Elies repondent a tous les besoins : televiseur 
ou adaptateur TNT, decodeur satellite ou cable, 
tuner chaTne hi-fi. 

Elies se cablent avec du cable coaxial et 
recoivent Les differentes fiches TV du marche. 



PRISE TV SATELLITE POUR FICHE 
TYPE«F»AVISSER CELIANE 
I TITANE 


CONSEIL LEGRAND 


Vous recevez a la fois la TV TNT et 
satellite ou cable ? Choisissez 
des prises TV-FM-SAT afin de brancher 
sur la meme prise un adaptateur TNT et 

un decodeur satellite (prise «F» a visser). PRISE TV SIMPLE CELIANE 

POUR FICHE TV FEMELLE 0 9,52 MM 
I TITANE 



LES PRISES TELEVISION EXISTENT AUSSIEN... 


• © 



® @ « 



I Altege I Dooxie 


I Mosaic 


I Neptune 


I Les Apparents 


P 261 

Je decouvre 
les prises RJ 45 
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COFFRET FULL MEDIA COAX / RJ 45 

JE REPARTIS LES PRISES 
DANS MON LOGEMENT 



Exemple d’implantation et d’utilisation 
dans un logement T6 

Un equipement multimedia au choix par prise. 

Avec coffret Full Media coax / RJ 45 pour logement T4, T5, T6 



cat. 6 FTP 



4 prises 
TV-FM-SAT 



D 



ASTUCES 


Vous pouvez egalement prevoir 2 prises 
TV-FM-SAT dans le sejour pour pouvoir 
changer la television de place! 


Penseza associer des prises 
de courant aux prises RJ 45 pour 
alimenter les equipements: 
decodeur TV, ordinateur... 
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JE POSE MA BOX PRES DU COFFRET 

J’ACCEDE A LA TV HD ET AUX SERVICES BOX 
DANS TOUT LE LOGEMENT, SANS PERTE DE SIGNAL 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Avec coffret Full Media coax / RJ 45 pour logement T4, T5, T6 


SERVICES BOX : TV HD, INTERNET, TELEPHONE I TELEVISION HD : TNT, SATELLITE, CABLE 


Un equipement 
au choix par prise 



TV HD 

avec decodeur 



Internet 



Telephone 

numerique 


Arrives telephone 
(reseau public de 
communication) 



Les donnees du reseau public de communication 
(Internet, TV box, telephone) arrivent sur la box 
et sont redistributes vers les prises RJ 45 du 
logement via les connecteurs du coffret 


Repartition telephone box par 
cordon quadruple (2 fournis) 

B 

Repartiteur TV a relier 
au hornier de terre 





Box ADSL ou fibre optique 
sur support de box 
vendu separement 
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JE DECOUVRE LE COFFRET 
BASIC TOUT EQUIPE 

A installer seulement en renovation, il permet de distribuer 
la television vers les prises TV coaxiales et le telephone vers 
les prises RJ 45. Vous branchez la box sur une prise et vous 
accedez aux services box en Wi-Fi. 
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+ ESSENTIEL + 

RENOVATION 

J’ACCEDE A LA TELEVISION 
ET A LA LIGNE TELEPHONIQUE 
DANS TOUT LE LOGEMENT 


Le coffret Basic se pose sur la GTL, au-dessous 
du tableau electrique, ou se fixe sur le mur. 

La box se branche sur une prise RJ 45. 




Arrivee 

ligne 

telephonique 


Arrivee 
TV TNT 
satellite, 
cable 



Prise TV-FM-SAT 



TELEPHONE 

ANALOGIQUE 



TV HD TNT, 
SATELLITE, 
CABLE 



SERVICES BOX 
en Wi-Fi ou CPL 


LE + LEGRAND 


UN RESEAU EVOLUTIF VERS LE FULL MEDIA COAX / RJ 45 
(voir p. 266) 

Vous pourrez facilement faire evoluer votre installation vers un reseau 
cable Full Media coax/RJ 45 pour disposer des services box dans toutes 
les pieces, sans perte de signal: il suffira de changer le coffret de 
communication, sans toucher ni aux prises, ni au cablage. 
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Guide d'installation 
complet fourni. 
Telechargement gratuit 
surlegrand.fr 


COFFRET BASIC POUR TOUT TYPE 
DE LOGEMENT : T1, T2, T3, T4, T5, T6 


JE DECOUVRE 
LE COFFRET BASIC 


Le coffret est fourni tout equipe 
pour distribuer La television et 
le telephone dans le logement. 
Voici Les principaux composants : 



Raccordement antenne TNT ou parabole satellite 

et distribution TV TNT, satellite ou cable vers 
prises TV coaxiales: repartiteur TV 4 sorties 


Distribution telephone analogique vers 
prises RJ 45 : repartiteur telephone 6 sorties 


DTI RJ 45 (Dispositif de Terminaison Interieure): 
recoit la ligne telephonique et la ligne ADSL de la box 
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J’ACCEDE A LA TELEVISION 
ET A LA LIGNE TELEPHONIQUE 
DANS TOUT LE LOGEMENT 

SCHEMA DE PRINCIPE 


TELEPHONE ANALOGIQUE 


TELEVISION HD : TNT, SATELLITE, CABLE 



Telephone 

analogique 111 


Arrivee ^ 

telephone W* 

(reseau public de 
communication) 


Liaison DTI/repartiteur 
telephone precablee 


B 

Repartiteur TV a relier 
au hornier de terre 


TV HD 

avec adaptateur 
(TNT) 

ou decodeur 
(satellite et cable) 


Boxsurune prise, 
services box 
en Wi-Fi ou CPL 


Prises RJ 45 
cat. 6 FTP: 

6 maxi 


Cable 4 paires 
Grade 2 


^ r . r j v ® e . Cable coaxial 

television 17/19 VATr Prises 

(TNT, satellite, TV-FM-SAT: 

cable) 4 maxi 


• •! 


(1) Utiliser un filtre ADSL pour prise RJ 45 
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JE RECHARGE 
MES APPAREILS 
EN TOUTE LIBERTE 


Aujourd’hui, le besoin de charger mobile, smartphone, tablette, 
est permanent. Avec cette double contrainte : toujours avoir a 
portee de main le chargeur adapte et une prise de courant 
disponible. Avec les solutions chargeurs USB Legrand, 
liberez la recharge tout en conservant les performances. 
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+++ CONFORT OPTIMAL +++ 

“JE RECHARGE 
SIMULTANEMENT 
2 APPAREILS 
MULTIMEDIA” 


DOUBLE CHARGEUR USB CELIANE 
I ALUMINIUM 



RALLONGE MULTIPRISE 
AVEC CHARGEUR A INDUCTION 


+ + SERENITE + + 

"JE RECHARGE 
UN SMARTPHONE 
SANS CORDON" 


"JE BRANCHE, 
JE CHARGE, 

JE PROTEGE” 





RALLONGE MULTIPRISE 
AVEC 1 CHARGEURS USB 


* ESSENTIEL ♦ 

"JE BRANCHE, 

JE CHARGE, TOUT 
SIMPLEMENT” 
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+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

DOUBLE CHARGEUR USB CELIANE" 

JE RECHARGE SIMULTANEMENT 
2 APPAREILS MULTIMEDIA 


Vous construisez, vous renovez ou vous 
ameliorez votre contort : prevoyez dans 
chaque piece une prise specifique pour 
charger mobile, smartphone, tablette.... 
Le principe ? Un double chargeur USB 
Type-A 2400 mA raccorde comme une 
prise ordinaire, pour charger 2 appareils 
en meme temps, au meme endroit. 

Et vos prises de courant sont ainsi 
liberees pour d’autres usages... 


DOUBLE CHARGEUR USB TYPE-A 2400 mA: 
TEMPS DE CHARGE OPTIMISES 11 ’ 


(UD 

ID 

• 

• 


1 mobile ou 2 mobiles ou 1 tablette 

smartphone smartphones 

80% <1h15 <1 hi 5 2h30 a 3h 

100 %. <2h.<2h.3h30 a 5h30 

(1) Temps de charge moyens catcules a partir d'une selection 
d'appareils de grandes marques disponibles au 1 er septembre 2017 


P 338 

Schemas 
de cablage 
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LES + LEGRAND 



PRISE CELIANE SURFACE 
+ DOUBLE CHARGEUR CELIANE 
USB, PRECABLES 

Un seul raccordement suffit pour alimenter les deux! 
Remplace une simple prise de courant en changeant la boTte 
a encastrer par une boTte 2 postes. 

Voirp. 223 



AVANT APRES 




KITS CELIANE 
SURFACE & USB 

Je remplace une prise sans 
changer la boTte et en conservant 
les fils. Etj’aiala foisune prise 
Surface etun chargeur USB! 

Voirp. 223 



AVANT APRES 


ETAUSSI... 



I Altege 


LE SAVIEZ-VOUS ? 


Une directive europeenne harmonise le 
standard de recharge des terminaux portables 
(mobiles, tablettes, smartphones, MP3, MP4, 
etc.) en imposant des chargeurs de telephones 
universels, afin de reduire la multiplication 
des chargeurs mobiles, source de dechets 
electroniques. Le standard retenu est I’USB. 

A terme, tous les terminaux portables 
pourront etre charges via une prise USB! 


I Dooxie 


I Mosaic 
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RALLONGE MULTIPRISE AVEC 
CHARGEUR A INDUCTION 

JE RECHARGE UN SMARTPHONE 
SANS CORDON, PAR SIMPLE CONTACT 

Liberez-vous du cordon et rechargez matin : vous posez 
votre smartphone avec recepteur a induction sur Le 
support, et it se recharge en toute securite. 


LE + LEGRAND 



LE COURANT HORS D’ATTEINTE 


Toutes les prises des rallonges Legrand sont equipees d’un dispositif pour 
protection enfants: les alveoles sont protegees par un obturateur interne 
(les eclips) qui interdit ^introduction d’un objet pointu. Elies n’acceptent 
que les 2 broches d’une fiche. Le risque de contact direct avec le courant est 
done supprime. Ce systeme a ete concu pour resister a 10 000 manceuvres. 



pour charger directement 




2 chargeurs USB Type-A 2400 mA 
pour charger smartphone, 
tablette, PC. MP4, MP3... proteges 
parparafoudre 


RALLONGES MULTIPRISES 
AVEC CHARGEURS USB 

JEBRANCHE, JE CHARGE, 
JE PROTEGE 


Ces rallonges ont ete concues pour associer 
3 fonctions incontournables : alimenter 
des appareils, charger des equipements 
multimedia, et proteger le tout contre les 
chocs de foudre et les surtensions. 



P 214 

Rallonge 

multiprise 

connectee 


P 228 

Rallonges 
multiprises 
contort et securite 
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+ ESSENTIEL + 

RALLONGES MULTIPRISES 
AVEC CHARGEURS USB 

JEBRANCHE, JE CHARGE, 
TOUTSIMPLEMENT 


Incontournables a La maison ou au bureau, ces 
rallonges permettent de charger rapidement 
2 equipements multimedia et de brancher 
des appareiLs electriques, des Lampes, etc. 




r 

2 USB 

2 chargeurs USB Type-A 2400 mA 
pour charger smartphone, tablette, 
PC, MP4, MP3... 



rotatif 


Interrupteur 

marche/arret 



Rallonges disponibles 

en 4 et 6 prises, en noir ou en gris/blanc 

©©©© 

©©©©©© 


Fixation possible parvis 


Prise decalee pour brancher 
untransfo sans empecher 
Faeces a la prise voisine 


P 214 

Rallonge 

multiprise 

connectee 


P 228 

Rallonges 
multiprises 
contort et securite 



Protection enfants: prises 
equipees d'un dispositif 
avec eclips (voir p. 280) 
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RALLONGE MULTIPRISE AVEC 
SUPPORT TABLETTE INTEGRE 

JE RECHARGE MA TABLETTE 
ENTOUTE SECURITE 

Astucieuse, cette rallonge multiprise est specialement 
concue pour recharger une tablette: elle integre un 
support qui maintient solidement la tablette, ainsi 
qu’un chargeur USB Type-A Quickcharge 2400 mA. 

Un second chargeur USB Type-A 1500 mA permet de 
recharger un smartphone, un lecteur MP3 ou MP4, 
uneGoPro... 


LES + LEGRAND 


Interrupteur 
avec disjoncteur 
coupe-circuit 16 A 


Cordon tresse 
1,50 m 


Support 

smartphone 


2 ports USB pour charger 
2 USB 2 appareils multimedia 


PRISE MOBILE USB 

JAI UN DOUBLE CHARGEUR USB 
ETUNE PRISE TOUJOURS 
DISPONIBLES 

Pour eviter de condamner une prise de courant lors de 
la recharge d’un smartphone, equipez-vous d'une prise 
mobile astucieuse, que vous emportez dans tous 
vos deplacements pour recharger vos appareils en toute 
liberte et en toute securite grace au parafoudre integre. 


Parafoudre 

integre 


_ 

2 USB 

Recharge tablette, 
smartphone,MP3, MP4, 
GoPro... 

un chargeur USB Type-A 
Quickcharge 2400 mA 
+ 

un chargeur USB Type-A 
1500 mA 


(BD 
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JE BRANCHE 
ET JE PROTEGE 
LE MULTIMEDIA 


La premiere image qui vient a I’esprit lorsqu’on evoque 
le branchement de I’informatique, de la hi-fi, du televiseur 
ou de la box, c’est un enchevetrement complexe de fils qui courent 
apres leurs prises. Les uns doivent alimenter les equipements en 
courant electrique, les autres assurer la liaison internet ou TV. 
Coup d’oeil sur les solutions Legrand qui simplifient 
le branchement et protegent le multimedia. 
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DOUBLE PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE. PRECABLEE + PRISE RJ 45 FULL MEDIA 
CELIANEI BLACK NICKEL 


PARAFOUDRE 
SECTEUR 
AU TABLEAU 
ELECTRIQUE 


• • mm 



0 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

"JADOPTE LES 
MULTIPOSTES ET 
JE PROTEGE MON 
MULTIMEDIA" 



RALLONGES MULTIPRISES MULTIMEDIA 


“JAMPLIFIE MA 
CONNEXION WI-FI, 
JE MULTIPLIE MON 
ACCES INTERNET..." 


sr r i y 



RALLONGE MULTIPRISE "COUPE-VEILLE” 



ESSENTIEL 


"JE REDUIS MA 

CONSOMMATION 

D'ENERGIE" 
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BRANCHER UNE TELEVISION OU UN ORDINATEUR POUR ACCEDER A INTERNET 

DOUBLE PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE, PRECABLEE + PRISE RJ 45 FULL MEDIA CELIANEI BLACK NICKEL 


+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

LES MULTIPOSTES 

POUR MON MULTIMEDIA, 
J'ADOPTE LES MULTIPOSTES 

L’idee est simple : regrouper sur un meme support 
prises de courant et prises RJ 45 ou television. 

Des associations a prevoir d’office dans le sejour, 
le bureau, les chambres, bref, dans toutes les 
pieces destinees a recevoir ordinateur, television 
et appareil telephonique. 


ETAUSSI... 


« t 


I ALtege 



OO 


OOOI 

OOQOl 


Plaque 2,3 ou 4 postes, 
montage horizontal ou vertical 


Dooxie 
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PROTECTIONS 
AU TABLEAU ELECTRIQUE 

JE PROTEGE MON 
MULTIMEDIA 


Un seul coup de foudre peut suffire a endommager 
les equipements multimedias reputes tres sensibles. 
Les parafoudres installes au tableau electrique 
protegent le multimedia contre les effets de la foudre : 
ils ecoulent vers la terre une grande partie de I’energie 
generee, limitant ainsi la surtension dans les circuits 
electriques. 

De plus, prevoyez un interrupteur differentiel type F : 
destine a proteger les personnes contre les risques 
d’electrocution, il presente en plus une immunite 
renforcee aux declenchements intempestifs, 
apportant ainsi une protection supplementaire. 


Les voyants vous indiquent: 

• Parafoudre OK 

# Cassette a remplacer 


LE SAVIEZ-VOUS ? 



Parafoudre 

telephonique 


Vous pouvez egalement proteger 
la ligne telephonique et les 
appareils (box, telephone, fax, 
modem...) grace a un parafoudre 
specifique. 


P 16 

La norme NFC 15-100 et la 
protection contre la foudre 
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RALLONGE MULTIPRISE 
MULTIMEDIA AVEC SWITCH 

JEMULTIPLIE MON ACCES 
INTERNET ETJEMETSMES 
EQUIPEMENTSEN RESEAU 

Equipee d’un switch performant, cette raUonge 
permet de mettre des equipements en reseau afin 
de partager un meme acces Internet. De plus, un 
parafoudre protege Les appareils contre Les chocs 
de foudre et Les surtensions. 



Arrivee internet: Interrupteur 

entree RJ 45 marche/arret 



Prise decalee pour brancher un 
chargeur, un transfo... 


Parafoudre 


Connexion ordinateur, decodeur TV. console 
de jeux, console de jeux, imprimante: 

3 sorties RJ 45 



LE + LEGRAND 



LE COURANT HORS D’ATTEINTE 

Toutes les prises des rallonges Legrand sont equipees d’un dispositif pour 
protection enfants: les alveoles sont protegees par un obturateur interne 
(les eclips) qui interdit I’introduction d’un objet pointu. Elies n’acceptent 
que les 2 broches d’une fiche. Le risque de contact direct avec le courant est 
done supprime. Ce systeme a ete concu pour resister a 10 000 manoeuvres. 
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RALLONGE MULTIPRISE POINT 
D'ACCES ET REPETEUR WI-FI 

J’AMPLIFIE MA CONNEXION WI-FI 

Avec cette raUonge innovante, vous instaUez votre box 
dans une piece comme Le bureau par exempLe, et vous 
profitez pLeinement du signaL Wi-Fi dans une piece 
eLoignee. De pLus, un parafoudre protege Les appareiLs 
contre Les chocs de foudre et Les surtensions. 


Prise decalee pour brancher un 
chargeur, un transfo... 


Recoit et amplifie le signal Wi-Fi emis par la box situee 
dans une piece eloignee 

00 


Wi-Fi 

ill 


Sortie RJ 45 pour 
connecter directement 
un appareil (exemple: 
decodeurTV) 


Parafoudre 


Interrupteur 

marche/arret 
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+ ESSENTIEL + 

RALLONGE MULTIPRISE 
“COUPE-VEILLE" 

JE REDUIS MA CONSOMMATION 
D’ENERGIE 

Meme en veille, un appareiL electrique consomme du courant. 
Avec cette rallonge, vous branchez maLin : elle coupe 
automatiquement L’aLimentation des prises des La mise 
en veille ou [’extinction d’un appareiL principal. 



Prise independante 
pour utilisation en continu 
(box, lampe...) 


Decodeur TV, lecteur DVD, console de jeux, 
Home cinema, chaine Hi-Fi, etc... 
branches sur les prises esclaves 



Television 
branchee sur 
la prise maitre 


Parafoudre 



Vous eteignez ou vous mettez la television en veille: 

la prise maitre coupe aussitot le courant sur les prises esclaves. 
Les equipements qui y sont branches ne sont plus alimentes: 
economies d’energie. 


Protection enfants: prises 
equipees d’un dispositif 
avec eclips (voir p. 280) 


Vous allumez la television: les prises esclaves sont 
a nouveau alimentees. 


Produit plus particulierement respectueux de i'environnement et propre a 
une consummation d'energie raisonnee: mieux et moins consommer. 
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HUB USB TYPE-A 
ET TYPE-C 

JE MULTIPLIE 
LES PORTS USB 

Avec ce hub, vous connectez jusqu’a 
4 peripheries sur le port USB Type-C 
d’un ordinateur et vous transferez 
rapidement des donnees (films, musiques). 


LES + LEGRAND 



Ordinateur equipe d'un 
port USB Type-C 


Peripheriques equipe 
d'un port USB Type-A 


Appareil equipe d'un 
port USB Type-C 


0 



ADAPTATEUR USB TYPE-A 
VERS USB TYPE-C 

JE CONNECTE EN TOUTE 
FACI LITE 

Ideal pour brancher une imprimante, une camera, 
un disque dur... (USB Type-A) a un appareil equipe 
d’un port USB Type-C, cet adaptateur permet 
de transferer rapidement des donnees (films, 
musiques...) en 5 Gbit/s. 


CORDON USB TYPE-A 3 EN 1 

JAI UN SEUL CORDON 
POUR TOUS MES APPAREILS 

Ce cordon tresse et tres resistant vous permet 
de connecter 3 types de peripheriques differents 
sur un port USB Type-A. 

Vous transferez des donnees (films, musiques...) 
et vous rechargez vos appareils en toute facilite. 



USB Type-A 


Micro USB: 

smartphones, cameras, 
disques durs, powerbanks... 


Lightning: 

produits Apple 


USB Type-C: 

smartphones, 
tablettes, PC... 


LE SAVIEZ-VOUS ? 


Les USB Type-A sont les plus courants. 

Ils equipent principalement les ordinateurs 
et peripheriques: imprimantes, disques durs 
externes, claviers, souris, etc. 



Prise USB Type-A Fiche USB Type-A 


Les USB Type-C, plus recents, plus 
performants, vont remplacer a terme les 
types-A. Ils equipent de plus en plus de 
modeles de smartphones, tablettes, etc. 



Prise USB Type-C Fiche USB Type-C 
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JE BRANCHE 
MES ENCEINTES 


Avec les prises haut-parleur, Legrand donne le ton au 
contort audio : vous branchez vos enceintes hi-fi ou home 
cinema en cachant les fils, et vous ecoutez en stereo. 
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PRISE HAUT-PARLEUR SIMPLE CELIANE 
IVERREMOKA 



+ + + CONFORT OPTIMAL + + + 

"JE BRANCHE MES 
ENCEINTES HI-FI 
ET HOME CINEMA" 


PRISE HAUT-PARLEUR DOUBLE DOOXIE 
I BLANC BAGUE EFFET CHROME 
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PRISE HAUT-PARLEUR DOUBLE CELIANE 
IFURTIF 




+++ CONFORT OPTIMAL +++ 

PRISES HAUT-PARLEUR 

JE BRANCHE MES ENCEINTES 
HI-FI ET HOME CINEMA 

Vous souhaitez ecoutervotre musique preferee ou le son 
dolby de votre dernier DVD ou Blu-ray avec une restitution 
du son optimum ? Prevoyez dans vos travaux d’electricite 
l/installation de prises haut-parleur Legrand : vous cachez 
les fils dans les murs ou dans des moulures electriques, et 
vous raccordez vos enceintes directement sur ces prises. 
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EXEMPLE D’IMPLANTATION 

DES PRISES HAUT-PARLEUR Prise haut-parleur 

POUR UN HOME CINEMA pour enceintes laterales 

EN 7.1 (7 ENCEINTES) 







PRISE HAUT-PARLEUR SIMPLE CELIANE 
ICUIRPERLE COUTURE 


PRISE SURFACE + PRISE HAUT-PARLEUR SIMPLE CELIANE 
I NICKEL VELOURS 


ETAUSSI... 



I Altege 


I Dooxie 


I Mosaic 


I LesApparents 


P 90 

Finitions 

Celiane 
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W 


JE DECOUYRE Al 
LES PROTECTIONS AU 
TABLEAU ELECTRIQUE 

Vous construisez, vous renovez, vous agrandissez ou vous souhaitez 
tout simplement ameliorer votre installation electrique ? Quel que soit 
votre projet, decouvrez les protections Legrand a installer au tableau 
electrique : vous beneficiez d’une securite optimale, en conformite 
avec la norme NF C 15-100 amendement 5. 


JE PROTEGE MES APPAREILS 
DELA FOUDRE. 


LI legrand 


298 


JASSURE LA PROTECTION 

DES PERSONNES. 300 



JASSURE LA PROTECTION 

DES BIENS ET DES CIRCUITS. 302 


J’EQUIPEOU JE COMPLETE 

MON TABLEAU ELECTRIQUE . 304 


JECHOISIS MON TABLEAU 
ELECTRIQUE A EQUIPER. 306 


JECHOISIS MON TABLEAU 
ELECTRIQUE EQUIPE, PRECABLE, 

FACILE A POSER. 308 


JE POSE FACILEMENT 

MON TABLEAU ELECTRIQUE . 310 


JE DECOUVRE LES SCHEMAS 
DE PRINCIPE. 312 


JE METS EN SECURITE 

MON INSTALLATION EXISTANTE . 318 


JE PROTEGE MON 

NOUVELEQUIPEMENT. 320 


JADAPTE MON TABLEAU 

A LAGRANDISSEMENT 

DE MA MAISON. 322 
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JE PROTEGE 

MES APPAREILS 
DELA FOUDRE 


Aujourd’hui, personne n’est a I'abri de 
La foudre. EUe peut frapper n’importe 
ou, generant dans [’installation des 
surtensions qui peuvent etre fatales 
pour les equipements et les appareils 
electriques. La protection passe 
imperativement par Les parafoudres. 


LE PARAFOUDRE: 

IL LIMITE LES SURTENSIONS 
EN EVACUANT LENERGIE 
VERS LA TERRE 

Le parafoudre joue un role majeurdans 
une installation electrique : il la protege 
en limitant les surtensions, quelle que 
soit leur origine. Un coup de foudre se 
produit : le parafoudre ecoule vers la 
terre une grande partie de I’energie 
generee, limitant ainsi la surtension 
dans les circuits. 

11 est obligatoire (norme NF C 15-100) 
dans les regions a forte densite de 
foudroiement avec alimentation 
aerienne (voir page 21) et dans tous les 
batiments equipes d’un paratonnerre. 


P 20 

Cequedit la norme 
NFC 15-100 


P 340 

Schema 

decablage 


LE + LEGRAND 


Remplacement facilite du parafoudre grace a la cassette 
de rechange avec voyants. 

Parafoudre auto-protege: ne necessite pas de disjoncteur 
de protection dedie. 





PARAFOUDRE POUR 
TABLEAU ELECTRIQUE 



CASSETTE DE RECHANGE 


Les voyants vous indiquent: 

• Parafoudre OK 

# Cassette a remplacer 
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ASTUCES 


INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 
TYPE F 

JE PROTEGE MON CONGELATEUR 
ET MON INFORMATION 

Ajoutez egalement au tableau un interrupteur 
differentiel type F. Destine a proteger les personnes 
contre les risques d’electrocution, il presente en 
plus une immunite renforcee aux declenchements 
intempestifs, generes par des perturbations sur 
le reseau. Il est adapte a la protection des circuits 
alimentant un congelateur ou du materiel informatique. 


PARAFOUDRE 

TELEPHONIQUE 

JE PROTEGE EN PLUS 
MALIGNETELEPHONIQUE 

Vous pouvez egalement proteger la ligne 
telephonique et les appareils (box, telephone, 
fax, modem...) grace a un parafoudre 
specifique. 


a & 


RALLONGES MULTIPRISES 
EQUIPEES D’UN PARAFOUDRE 

JE COMPLETE MA PROTECTION 

Pour une protection optimale de vos appareils 
sensibles (ordinateur, TV, hi-fi, home cinema...), 
prevoyez en plus du parafoudre pour tableau des 
rallonges multiprises equipees d’un parafoudre. 


Protected 


P 231 

Rallonges multiprises 
avec parafoudre 


P 280 

Rallonges multiprises 
avec chargeur 
et parafoudre 


P 288 

Rallonges multiprises 
multimedia 
avec parafoudre 
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J’ASSURE 

LA PROTECTION 
DES PERSONNES 


Pour assurer une parfaite securite des 
personnes, toute installation electrique 
doit comporter une bonne liaison a la 
terre et des protections differentielles. 
En cas de contact direct avec le courant, 
celles-ci coupent immediatement 
I’electricite, protegeant ainsi les 
personnes. 




LINTERRUPTEUR DIFFERENTIEL: 
IL COUPE LE COURANT 
SI VOUS ENTREZ EN CONTACT 
AVEC CELUI-CI 

En association avec un conducteur de 
protection relie a la terre, I’interrupteur 
differentiel detecte les fuites de courant 
dues a des defauts d’isolement et protege 
les personnes en coupant immediatement 
I’alimentation du circuit concerne lors d’un 
contact accidentel avec le courant. 

La presence d’interrupteurs differentiels 
de sensibilite 30 mA est obligatoire pour 
tous les circuits. 

Le nombre et le type d’interrupteurs 
differentiels sont determines par la taille 
de I’installation electrique. 

La norme NF C 15-100 impose un minimum 
de 2 interrupteurs differentiels par logement. 


LESAVIEZ-V0US? 





Pour verifier le bon fonctionnement 
de votre interrupteur differentiel, il 
est recommande de le tester une fois 
par mois en appuyant sur son bouton 
detest: la manette s’abaisse, 
le courant du circuit concerne 
est coupe. Si ce nest pas le cas, 
I’appareil est defectueux, il convient 
de le remplacer. 


Bouton de test 


INTERRUPTEUR 

DIFFERENTIEL 



P 22 

Ce que dit la norme 
NFC 15-100 
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J En magasin, vous 
reperez facilement 
votre logement sur 
la boTte 


Visualisation immediate 
du defaut 


Rearmement facile une fois 
le defaut elimine 


Porte-etiquette pour reperer 
facilement les circuits proteges 


INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS : LA PROTECTION 
DES PERSONNES EN TOUTE SIMPLICITE 


TABLEAUX EQUIPES 
ET PRECABLES 

JE REPONDS 
A LA NORME NFC 15-100 

La norme NF C15-100 impose un certain nombre 
de regies pour le nombre et le type d’interrupteurs 
differentiels dans le logement (voir page 22). 

Les tableaux equipes suivant la taille du logement 
repondent parfaitement a cette norme. 


Situe en tete de rangee et raccorde 
par peigne aux disjoncteurs, 
I’interrupteur differentiel protege 
les circuits relies a ces disjoncteurs. 


O Pour installer facilement 

un tableau electrique equipe, 
retrouvez le tuto sur legrand.fr 


t1 t 2 | T3| T4| T5l T6I “1 
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J’ASSURE 

LA PROTECTION 
DES BIENS ET 
DES CIRCUITS 


Deux conducteurs electriques qui 
entrent accidentellennent en contact, 
trop d’appareils branches sur un imeme 
circuit, et c’est I’echauffement brutal de 
fils electriques, a I’origine d’un grand 
nombre d’incendies. 

La solution consiste a installer des 
protections specifiques pour les circuits 
electriques : les disjoncteurs. 



LE DISJONCTEUR : IL COUPE 
LALIMENTATION D UN CIRCUIT 
EN CAS DE SURINTENSITE 

La norme NFC 15-100 est formelle : 
tout circuit doit comporter a son origine 
un dispositif de protection contre les 
surintensites : le disjoncteur. 

Ce dispositif coupe immediatement 
le courant en cas de : 

• court-circuit (contact phase et neutre), 

• surchauffe des cables electriques lorsqu’on 
branche un appareil trop puissant ou trop 
d’appareils sur un meme circuit. 

II evite ainsi les echauffements et les risques 
d’incendie. 



DISJONCTEUR 
BORNES 
AUTOMATIQUES, 
CONNEXION 
SANS OUTIL 


a 


i** 

i 



DISJONCTEUR 
BORNES A VIS 





LESAVIEZ-VOUS? 


e 

Les coupe-circuits 
et les fusibles sont 
interdits en neuf et 
grosse renovation 
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Ce que dit la norme 
NF C15-100 
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Visualisation immediate 
du circuit defaillant 


Pas de fusible a changer, ilsuffit 
de rearmer le disjoncteur apres 
elimination du defaut 


J En magasin, vous reperez facilementvotre logement 
sur la boTte du tableau electrique equipe. 

Les tableaux equipes + (bandeau jaune sur la boTte) 
proposent des disjoncteurs a connexion automatique 
(voir ci-dessous) 


DISJONCTEURS BORNES AUTO: 
CONNEXION SANS OUTIL, 

PLUS FACILE, PLUS FIABLE 


DISJONCTEURS : LES BIENS ET LES CIRCUITS 
PROTEGES AU DOIGT ET A L'CEIL 


TABLEAUX EQUIPES 
ET PRECABLES 

JE REPONDS 
A LA NORME NF C 15-100 

La norme NF C15-100 impose un certain nombre de 
regies pour le nombre et I’intensite des disjoncteurs 
dans un logement (voir p. 24). 

Les tableaux equipes suivant la taille du logement 
repondent parfaitement a cette norme. 


Tableaux precables: 
chaque rangee de 
disjoncteurs est 
raccordee a 
I’interrupteur 
differentiel par 
peigne d’alimentation 
horizontale 
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J'EQUIPE OU JE COMPLETE 

MON TABLEAU ELECTRIQUE 

AVEC LES SOLUTIONS LEGRAND 

Decouvrez les equipements qui composent Le tableau 
electrique et choisissez suivant vos besoins un tableau 
a equiper ou un tableau equipe et precable. 
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J'EQUIPE UN TABLEAU 





Tableaux de 1 a 4 rangees, 
a equiper suivant vos besoins 
(voir p. 306) 


JE COMPLETE UN TABLEAU EQUIPE 


f*TTTT 


T iW 


Tableaux equipes d'interrupteurs 
differentiels et de disjoncteurs, 
precables suivant les regies de 
la norme NF C 15-100 (voir p. 308) 



LE +LEGRAND 


Un design pour tous les decors 

Vous pouvez personnaliser la finition 
de votre tableau en rajoutant une 
porte blanche ou transparente. 


O Pour installer facilement 

un tableau electrique, retrouvez 
les tutossurlegrand.fr 
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lr: 


JECHOISIS MON TABLEAU 

electrique A equiper 


La dimension du tableau depend du nombre d’appareils 
a installer et de leur encombrement. 



EVALUER LENCOMBREMENT 
DES APPAREILS 


1 module 
de 17,5 mm 



2 modules 



»• •• 




La largeur des appareils 
se mesure en nombre de 
modules de 17,5 mm. 


de 17,5 mm 

ExempLes : 

o 

Bh 


Appareils 1 module 

** ] 

lb 

9 9 

1 

Disjoncteur, 

m 

1 

teLerupteur, 

9 

1 IjbhJ: 

m 

contacteur... 


Appareils 2 modules 

Interrupteur differentiel, 
parafoudre... 


Appareils 3 modules 

Horloge 

programmable 


Appareils 6 modules 

Ecocompteur 


2 


CHOISIR 
UN TABLEAU 


Prevoir une reserve 
de 20 % [1) pour rajouter 
des protections et des 
commandes, puis choisir 
le tableau qui vous convient. 


Prevoir une reserve de 
20 % (1) de modules libres 
pour les extensions futures 


(1) Avec un maximum de 6 modules 
pour les logements collectifs 
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A titre indicatif, Legrand propose des dimensions de tableaux 
a equiper en largeur 13 modules par rangee suivant la taille 
de votre logement. En magasin, vous reperez facilement cette 
indication sur la boTte. 


v| LES TABLEAUX A EQUIPER 

LARGEUR 13 MODULES PAR RANGEE 


1 RANGEE 

Capacite totale: 
13 modules 


LOGEMENT 

i T1 T2 


3 


2 RANGEES 

Capacite totale: 
26 modules 



3 RANGEES 

Capacite totale: 
39 modules 




ii 

[§j |l| 

BTmiynyr 


P 



4RANGEES 

Capacite totale: 
52 modules 


LES + LEGRAND 


Pour plus de capacite et de possibility devolution, 
vous pouvez opter pour des tableaux a equiper 
largeur 18 modules par rangee. 



1 RANGEE V 

Capacite totale: on4 

18 modules 2RANGEES 

Capacite totale 
36 modules 


3 RANGEES 

Capacite totale: 4 RANGEES 
54 modules Capacite totale: 
72 modules 


Pour vous simplifier la vie, Legrand 
propose une gamme de tableaux 
equipes, precables, prets a poser. 


T TTTT 


i 


LES TABLEAUX EQUIPES: 
VOIR PAGE SUIVANTE 
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|* ’ TTT 
trrrr 


JE CHOISIS MON TABLEAU ELECTRIQUE 
EQUIPE, PRECABLE, FACILE A POSER 

Ces tableaux sont equipes d’interrupteurs differentials et de disjoncteurs 
precables suivant les regies de la norme NF C 15-100. Ils sont evolutifs : 
des emplacements libres permettent de rajouter des modules. 



AVANTTOUTE 


INTERVENTION, COUPEZ 
LECOURANT. 




JE POSE FACILEMENT 
MON TABLEAU EQUIPE 


FIXER LE TABLEAU SUR 
LA GTL (VOIR P.310) 


Peignes horizontaux - 
premontes: alimentent 
toute une rangee 

Protection 
des personnes: 

interrupteurs - 

differentiels 


Peigne vertical — 
premonte: alimente 
toutes les rangees 


Protection - 
des circuits: 
disjoncteurs 


Emplacements — 
libres pour rajouter 
desappareils 


Bornier deterre: - 
connexion sans outil 




RACCORDER LES CIRCUITS 
AUX DISJONCTEURS ETA LA TERRE 

Utiliser les sections de fils suivant 
le calibre des disjoncteurs: 

16 A —B 13 1.5 mm 2 

20 A ~~R=3) 2,5 mm 2 

32A 6mm 2 



RACCORDER LA PHASE ET LENEUTRE 
AU DISJONCTEUR D’ABONNE 

15/30/45 A ^gzn) 10 mm 2 

30/45/60 A 16 mm 2 

Le calibre du disjoncteur d’abonne doit 
etre regie et plombe par le fournisseur 
d’electricite 


312 a 317 

Schemas 
de principe 
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Choisissez votre tableau equipe suivant la taille 
de votre logement. En magasin, vous le reperez 
facilement sur la boite. 


Choix 
suivant 
type de 
logement 


Equipement 

tableau 


Nombre 
de rangees 
de 

13 modules 


Interrupteurs 

differentiels 

Disjoncteurs 

tri 

Protection 
des personnes 

a 

VMC 

• 

* © * 

/ » 

Lumieres 

0 

Prises, 

volets 

III 

Convecteurs, 

lave-linge, 

four... 

®,® 

© ® 

Plaques de 
cuisson 

Type A Type AC 

2A 

10 A 

16 A 

20 A 

32 A 


LOGEMENT 

IT/ 

Essentiel 

4 

1 x 63 A 

1 2x40 A 
: 1 x 63 A 

- 

4 

6 

5 

1 

To 

Equipe + 

4 

1 x 63 A 

3x63 A 

1 

4 

8 

8 

1 

n JpJ 

Essentiel 

3 

1 x 63 A 

1 1 x 40 A 
; 1 x 63 A 

- 

3 

5 

4 

1 

g£j 

Equipe + 

4 

1 x 40 A 

3x63 A 

1 

3 

7 

7 

1 

LOGEMENT 

IT / 

Essentiel 

3 

1 x 40 A 

i 1 x 40 A 
: 1 x 63 A 

- 

2 

4 

4 

1 

cT4 

Equipe + 

3 

1 x 63 A 

2x63 A 

1 

3 

5 

5 

1 

LOGEMENT 

iTO 

Essentiel 

2 

1 x 40 A 

: 1 x 63 A 

- 

2 

3 

3 


oT3 

Equipe + 

3 

1 x 40 A 

: 2x63 A 

1 

3 

4 

4 

1 

LOGEMENT 

§T1 

Essentiel 

2 

1 x 40 A 

| 1 x 40 A 

- 

2 

2 

3 

1 

0 72 

Equipe + 

2 

1 x 63 A 

1 x 63 A 

- 

3 

2 

4 

1 


LES TABLEAUX EQUIPES'*’ 



EQUIPE, PRlCABLt. rACILE A POSER 





Disjoncteurs a connexion 
automatique sans outil: 
+ facile, + fiable 


Toutes les protections imposees par la norme 
+ protections VMC, volets, convecteurs... 
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JE POSE FACILEMENT 

MON TABLEAU ELECTRIQUE 





f 


MONTAGE FACILE SUR GAINE TECHNIQUE LOGEMENT 



4 guides de fixation pour montage 
surgaine technique logement 
livres avec les tableaux equipes, 
les tableaux a equiper, les coffrets 
de communication. 
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CABLAGE FAC I LITE : RAILS PIVOTANTS ET EXTRACTIBLES 



Rails extractibles par 
simples clics lateraux 



Position haute: 
raccordement des fils facilite 


Position basse: 

raccordement par peigne facilite 



ASTUCESINNOVANTES 


Jlx l 1 

' *r 

• 

- ^ ** *** * ***'*'*»• ~> 
_i i i i i i i i 

L — i 

T TT1T 


r -] 

, - Association entre 2 coffrets: 

Double reperage: sur coffret et sur 

rnrr 

accessoire de jumelage 

appareils (protections, contacteurs, 


horizontal ou vertical 

telerupteurs...) 



guide de rattrapage d’aplomb porte-document a coller a I’interieur 

de la porte ou sur le cote 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 
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PROTECTION 
DESPERSONNES: 
INTERRUPTEUR 
DIFFERENTIEL 
(VOIR PAGE 300) 


a. 





PROTECTION DES 
BIENS ET CIRCUITS: 
DISJONCTEUR 
(VOIR PAGE 302) 


»• ** 



a 


PROTECTION 
CONTRELA FOUDRE: 
PARAFOUDRE 
(VOIR PAGE 298) 


JE DECOUVRE 

LES SCHEMAS DE PRINCIPE 

Vous trouverez dans les pages suivantes des schemas de principe 
d’instaUations reaLisees dans Les regies de La norme NF C 15-100. 
Vous pouvez vous en inspirer pour votre propre installation ou bien 
choisir un tableau deja equipe et precable. 


RAPPEL DES PROTECTIONS EN CONFORMITE 
AVEC LA NORME NF C 15-100 (AMENDEMENT 5) 


BIENS 

ET CIRCUITS 

Aproteger 

PROTECTION 

DES PERSONNES: 

INTERRUPTEUR 

DIFFERENTIEL 

PROTECTION 

DES BIENS ET 

DES CIRCUITS: 
DISJONCTEUR 

SECTION 

DES FILS 
ELECTRIQUES 

i 

. Lumieres 

© 

» \ 

T0US L0GEMENTS 

Au moins un interrupteur 
differentiel 30mA 
pour 8 circuits maxi 

Type AC ou A 

10 Aou 16 A 

1 pour 8 points 
lumineux 

1,5 mm 2 


• 

Prises 

16 A 

1 pour 8 prises 

1,5 mm 2 

20 A 

1 pour 12 prises 

2,5 mm 2 


H 

Volets 

roulants 

16 A 

1 pourtous 
les volets 

1,5 mm 2 


w 

Convecteurs 

20 A 

1 par tranche 
de 4500 W 

2,5 mm 2 


Chauffe-eau 

Si 

20 A 

1 dedie 

2,5 mm 2 


SI 

Lave- 

vaisselle 

20 A 

1 dedie 

2,5 mm 2 


EH 

Four 

electrique 

20 A 

1 dedie 

2,5 mm 2 

\ 


Lave-linge 

T0US L0GEMENTS 

Au moins un interrupteur 
differentiel 30mA 
pour 8 circuits maxi 

Type A 

20 A 

1 dedie 

2,5 mm 2 

Prise de 

Afc'-v. recharge 

q _ q) vehicule 

electrique 

20 A 

1 dedie 

2,5 mm 2 

®.J| Plaques 
© de cuisson 

32 A 

1 dedie 

6 mm 2 

i 

m 

Congelateur 

T0US L0GEMENTS 

Au moins un interrupteur 
differentiel 30mA 
pour 8 circuits maxi 

Type F (1) 

20 A 

1 dedie 

2,5 mm 2 

1 

5 

1 TV ' 

1 informatique 

16 A 

1 par equipement 

1,5 mm 2 


(1) Type F recommande, non impose par la norme NF C15-100 
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SCHEMA 
DE PRINCIPE 
GENERAL 

En conformite avec 
la norme NF C 15-100 
amendement 5 



Disjoncteur 

d'abonne 





fit 


Interrupteur 

differentiel 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 


§ 


jh nty i njfa iflh 











'A 

1 

I 

77?, 

a 


7% 

i 



I 

5 


!jC 

i 


H P % 11 


Disjoncteurs 


| |ooooooooooooo|| 



Bornier 
de terre 


Vers lampes, prises, appareils 


(1) L'intensite de Cinterrupteur 
differentiel doit etre superieure ou egale 
a 1 fois la somme des intensity des 
disjoncteurs alimentant les circuits 
chauffage electrique. chauffe-eau et 
prise recharge vehicule electrique 
+ 0,5 fois la somme des intensity 
des disjoncteurs des autres circuits. 


P 8 

Cequedit la norme 
NFC 15-100 
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SCHEMA 
DE PRINCIPE 
D UN TABLEAU 
EQUIPE* POUR 
LOGEMENT T3 

En conformite avec 
La norme NF C 15-100 
amendement 5 


DISJONCTEUR 

D’ABONNE 


PROTECTIONS 
DESPERSONNES 
Interrupteurs 
differentiels 




La 


Type AC 
30 mA-63 A 


% til 


PROTECTIONS DES BIENS 
ET DES CIRCUITS 
Disjoncteurs 


Peignes montes 


'///, '/// 


/// 'AAA 


i b 111 


20 A 20 A 16 A 16A 2A 

■ EH @ H 0 


Peignes montes 


Cuisine 




Type AC 
30 mA-63 A 


M 


1 

u 


Type A 
30 mA-40 A 

fit 




777 , 7/7 


HI H HI B 


20 A 16 A 10 A 10 A 
© * © 


m ® 


Peignes montes 






11 I B 

N L 

00 

u 

32 A 20 A 16 A 10A 

-t; 


TABLEAU 
EV0LUTIF 
20 emplacements 
disponibles 


L_ 


c 


t: 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 


Terre 

© 




Bornierdeterre 
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SCHEMA 
DE PRINCIPE 
D UN TABLEAU 
EQUIPE* POUR 
LOGEMENT T4 

En conformite avec 
la norme NF C 15-100 
amendement 5 


DISJONCTEUR 

D’ABONNE 


PROTECTIONS 
DESPERSONNES 
Interrupteurs 
differentiels 




PROTECTIONS DES BIENS 
ET DES CIRCUITS 
Disjoncteurs 


TABLEAU 
EV0LUTIF 
18 emplacements 
disponibles 


Peignes montes 


Lji 


Type AC 
30 mA-63 A 


W, 


'//A 'AAA 'A/A 'A/A 


1 1 B B B 1 


20 A 20 A 16 A 16A 10A 2A 

gglB 8 

Peignes montes 


t? 



1 63 A 30 nnA 

W—l—1 



N L 
|00| 

Type A 

30 mA-63 A 

32 A 

fit 

[lin 

|©J|| 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 


Terre 

© 




Bornier de terre 
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SCHEMA 
DE PRINCIPE 
D UN TABLEAU 
EQUIPE* POUR 
LOGEMENT T5 

En conformite avec 
La norme NF C 15-100 
amendement 5 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 



1 . ,t 


© © © © © 


Bornierdeterre 
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f _- 



SCHEMA 
DE PRINCIPE 
D UN TABLEAU 
EQUIPE* POUR 
LOGEMENT T6 

En conformite avec 
La norme NF C 15-100 
amendement 5 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 



@ I 2 [ 
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JE METS 
EN SECURITE 

MON INSTALLATION 
EXISTANTE 


Fusible en porcelaine, plombs, 
tableau en bois... Aucun doute, 
votre installation electrique est 
ancienne. Pour plus de securite 
il est recommande de la mettre 
en conformite avec la norme. 


LES PRINCIPES DEMISE 
EN SECURITE 

La mise en securite d’une installation 
ancienne repose sur deux grands 
principes : 

• Proteger les personnes par des 
interrupteurs differentiels 30 mA 

pour eviter tout risque d’electrocution. 

Si le logement n’a pas de conducteurs de 
protection relies a la terre et qu’il n’est 
pas possible d’en rajouter, la protection 
des personnes sera assuree seulement 
par (’interrupteur differentiel. 

• Proteger les circuits des 
courts-circuits et des surintensites 
par des disjoncteurs. Les circuits 
dedies aux equipements de puissance 
(cuisiniere, plaque de cuisson, 

four, lave-linge, seche-linge, lave- 
vaisselle, convecteurs...] devront etre 
imperativement refaits a neuf (fils 
electriques et protections). 

Dans tous les cas, la nouvelle installation 
doit etre conforme a la norme 
NF C 15-100 amendement 5 
(voir partie « Je comprends Installation 
electrique » page 6). 



LE + LEGRAND 


Tableaux equipes et precables 

Ces tableaux equipes d’interrupteurs 
differentiels et de disjoncteurs precables 
suivant les regies de la NF C15-100 
sont proposes par taille de logement et 
permettent de securiser une installation 
existante (voir p. 308). 



ASTUCE 


Vous souhaitez conserver les 
protections actuelles des circuits 
lumieres et prises? 

Vous pouvez y associer un interrupteur 
differentiel 30 mA pour proteger les 
personnes. 
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Disjoncteur 

d’abonne 


3 

9* 



Rajouter un interrupteur 
differentiel 30 mA pour 
les anciens circuits 
conserves 



Him 


Anciens circuits 
conserves: lumieres, 
prises de courant 


Anciens circuits 
supprimes: 
cuisiniere, four, 
lave-linge... 



9 


Rajouter un tableau avec un interrupteur 
differentiel 30 mA et des disjoncteurs 
pour proteger les circuits existants, refaits 
suivant la norme NF C15-100 


P 8 

Cequedit la norme 
NF C15-100 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 
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PROTEGER LES PERSONNES AVEC 
UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 

Dans tous les cas, votre nouvel 
equipement doit etre protege par un 
interrupteur differentiel 30 mA situe 
au tableau electrique. Vous devrez 
peut-etre en ajouter un supplementaire 
a un emplacement libre ou dans un 
coffret separe. Pour connaTtre le type de 
differentiel correspondant a votre nouvel 
equipement, reportez-vous page 23. 


JE PROTEGE 

MON NOUVEL 
EQUIPEMENT 

Vous installez un chauffe-eau, 
une pompe a chaleur, un appareil 
electromenager, des volets roulants 
electriques... Savez-vous que votre 
nouvel equipement doit etre protege au 
tableau electrique? Conseils pour bien 
choisirses protections. 



PROTEGER L’EQUIPEMENT ET 
LE CIRCUIT AVEC UN DISJONCTEUR 

Suivant la nature de votre nouvel 
equipement, vous devez le proteger 
avec un disjoncteur specifique, instalie 
a un emplacement libre du tableau ou 
dans un coffret separe. Pour connaTtre 
les caracteristiques du circuit et sa 
protection, reportez-vous au tableau 
ci-dessous. 


USAGES SECTION FILS ELECTRIQUES 

(MINI) 

Volets roulants 1,5 mm 2 

INTENSITY DISJONCTEUR 
(MAXI ) 111 

16 A 

CIRCUIT PROTEGE 

1 disjoncteur pour I'ensemble des volets 

Chauffe-eau 2,5 mm 2 

20 A 

1 disjoncteur pour le chauffe-eau 

Convecteurs electriques 2,5 mm 2 

20 A 

1 disjoncteur par tranche de 4500 W 

Lave-vaisselle, lave-linge, 


Circuits specialises: chaque appareil 

seche-linge, congelateur, 2,5 mm 2 
four electrique 

20 A 

est protege par un disjoncteur dedie 

Plaques decuisson 6 mm 2 

32 A 

Circuit specialise: appareil protege 
par un disjoncteur dedie 

Pompe a chaleur 6 mm 2 

32 A 

1 disjoncteur pour le compresseur 

2,5 mm 2 

20 A 

1 disjoncteur pour I’unite exterieure 

1,5 mm 2 

16 A 

1 disjoncteur pour le module chauffe-eau 

Prise recharge 2,5 mm 2 

vehicule electrique 

20 A 

Circuit specialise: 1 disjoncteur dedie 


(1) La norme NF C15-100 preconise des intensity maxi. II est conseille de les respecter. 
Un choix d'intensite inferieure peut entraTner a minima des declenchements intempestifs. 
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INSTALLER UN EQUIPEMENT 
DANS UN LOCAL HUMIDE 
OUALEXTERIEUR 

Specialement concu pour les lieux 
exposes (humidite, poussiere...), le 
tableau etanche est equipe d’une prise 
de courant avec terre, d’un disjoncteur 
et d’un voyant. 

II est ideal pour un abri de jardin 
par exemple. 



& 


V 

v,> 1^5 



■B CONTACTEUR POUR TARIF 


1 1 

heures creuses 

A 




VOUS RAJOUTEZ 
UN CHAUFFE-EAU 

Vous devez installer un disjoncteur 
20 A pour proteger le circuit chauffe- 
eau. Si vous souhaitez beneficier de 
I’option heures creuses EDF, vous 
devrez prevoir un contacteur pour 
tarifs heures creuses (voir page 56) 
et un disjoncteur 2 A pour proteger le 
circuit de commande. 


LE + LEGRAND 


Tableau pre-equipe 
pour commande automatique 
de chauffe-eau 

Simplifiez-vous la vie: ce tableau est 
equipe d’un contacteur pour tarifs 
heures creuses et de 2 disjoncteurs. II 
doit etre installe a proximite du tableau 
electrique et raccorde a un interrupteur 
differentiel 30 mA type AC ou A. 


Produit plus particulierement respectueux de I'environnement et propre a 
une consommation d energie raisonnee: mieux et moins consommer. 


P 340 

Schema de cablage 
contacteur heures creuses 


P 8 

Cequedit la norme 
NF C15-100 
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J’ADAPTE MON TABLEAU 

A LAGRANDISSEMENT DE MA MAISON 

Lamenagement de nouvelles pieces vous amene a etendre 
votre installation. Commencez par compter le nombre 
de prises, de points lumineux, d’equipements fixes que 
vous allez y installer, puis repertoriez vos circuits et vos 
protections en vous aidant des tableaux ci-dessous. 


1 > REPERTORIEZ VOS CIRCUITS SUPPLEMENTAIRES 


USAGES 

SECTION FILS INTENSITE 
ELECTRIQUES DISJ0NCTEUR 
(MINI) (MAXI) 111 

CIRCUIT 

PROTEGE 

VOTRE 

NOMBRE 

DE CIRCUITS 

NOMBREDE 

DISJONCTEURS 

C0RRESP0NDANTS 

Lumieres 

1,5 mm 2 

16 A 

8 points lumineux maxi par disjoncteur 



Prises 

1,5 mm 2 

16 A 

8 prises maxi par disjoncteur 



de courant 

2,5 mm 2 

20 A 

12 prises maxi par disjoncteur 



Volets roulants 

1,5 mm 2 

16 A 

1 disjoncteur pour (’ensemble des volets 



Chauffe-eau 

2,5 mm 2 

20 A 

1 disjoncteur pour le chauffe-eau 



Convecteurs electriques 

2,5 mm 2 

20 A 

1 disjoncteur par tranche de 4500 W 



Lave-vaisselle, lave- 
linge, seche-linge, 
congelateur, four 
electrique 

2,5 mm 2 

20 A 

Circuits specialises: chaque appareil 
est protege par un disjoncteur dedie 



Plaques de cuisson 

6 mm 2 

32 A 

Circuits specialises: chaque appareil 
est protege par un disjoncteur dedie 





TOTAL 



2 > CALCULEZ LE NOMBRE DE MODULES DES PROTECTIONS RAJOUTEES 



PROTECTIONS 

LARGEUREN NOMBRE 

NOMBRE 

NOMBRE 

■ 1 


DE MODULES 

DE PROTECTIONS 

DE MODULES 


Interrupteur differentiel 

30 mA (voir page 240) 

2 




4 i Disjoncteur phase + neutre 1 

Jij (voir page 243) 





TOTAL 



(1) La norme NF C15-100 preconise des intensites maxi. II est conseille de les respecter. 
Un choix d'intensite inferieure peut entraTner a minima des declenchements intempestifs. 


P 8 

Ce que dit la norme 
NF C15-100 
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3 > VERIFIEZ AU TABLEAU 
PRINCIPAL LE NOMBRE 
D EMPLACEMENTS 
DISPONIBLES. 

SI BESOIN, AJOUTEZ 
UN TABLEAU 
SUPPLEMENTAL 

Aproximite 




LE + LEGRAND 



*■ 'Jt 



TABLEAU EQUIPE 

TABLEAU EQUIPE 

POUR EXTENSION 

POUR EXTENSION 

CUISINE 

CHAMBRE 


RAPPEL NORME NF C 15-100 
AMENDEMENT 5 

Tout local independant a usage 
d’habitation et comprenant 
plusieurs pieces doit etre equipe 
de son propre dispositif de 
coupure d’urgence. 



Tableaux prets a poser 
pour extension d’installation 

Simplifiez-vous la vie: ces tableaux 
sont equipes d'un interrupteur differentiel 
et de disjoncteurs precables suivant 
les regies de la norme NF C15-100. 

Ces solutions pre-equipees conviendront 
dans de nombreux cas. 
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DECOUVRIR 
LES SCHEMAS 
DE CABLAGE 

Pour vous aider a installer les solutions interrupteurs et prises 
Legrand, voici une selection de schemas de cablage parmi les 
fonctions les plus courantes. Notre conseil: respectez les normes 
de securite et d’installation (voir consignes de securite). En cas de 
doute, n’hesitez pas a faire appel a un professionnel de I’electricite 


LI legrand 




INTERRUPTEUR, VA-ET-VIENT. 32 

DOUBLE INTERRUPTEUR, 

DOUBLE VA-ET-VIENT. 32 

INTERRUPTEUR LUMINEUX 
ETTEMOIN. 32 

POUSSOIR, 

POUSSOIR LUMINEUX. 32 

ECOVARIATEUR, INTERRUPTEUR 
VARIATEUR. 33 

INTERRUPTEUR ET MICROMODULE 
D’ECLAIRAGE CONNECTES. 


CONSIGNES DE SECURITE 

La realisation totale ou partielle d’une 
installation necessite: 

• un respect des normes de securite 

et d’installation notamment de la norme 
NFC 15-100, 

• une tres bonne connaissance des regies 
de I'art. 

Assurez-vous que ces conditions 
sont remplies avant d'engager vos 
travaux. 

En cas de doute faites appel 
a un professionnel. 

Avant toute intervention, 
couper le courant. 

Avant d'effectuer I'installation. lire la (les) 
notice(s), tenir compte du (des) lieu(x) de 
montage specifique des produits. 

Respecter strictement les conditions 
d’installation et d’utilisation. 

line installation et une utilisation 
incorrectes peuvent entrainer des risques 
de choc electrique ou d’incendie. 

Ne pas ouvrir/demonter/alterer/modifier 
les appareils sauf mention particuliere 
indiquee dans la notice. 

Utiliser exclusivement les accessoires de 
la marque Legrand. 


INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 
ETINTERRUPTEUR 

A EXTINCTION AUTO. 33 


INTERRUPTEURS DE VOLETS 
ROULANTS. 334 


PRISES DE COURANT ET 

PRISES CONNECTEES. 33 


DOUBLE CHARGEUR USB, 

PRISE RJ 45 FULL MEDIA. 33 


EQUIPEMENTS AU TABLEAU : 
PARAFOUDRE, CONTACTEUR HEURES 


CREUSES, ECOCOMPTEUR.34 

LAMPES A UTILISER. 342 


AVANT TOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 
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INTERRUPTEUR 

Un point de commande pour un meme eclairage 



VA-ET-VIENT 

2 points de commande pour un meme eclairage 



CHOISIRSON INTERRUPTEUR OU VA-ET-VIENT 


3 _ o 

I Celiane I Altege I Dooxie 


I Mosaic 



I Neptune 



I LesApparents 





I Plexo etanche 


1 LESAVIEZ-VOUS? ■ 

Couleurs de fils a utiliser 

■- 

N(neutre) 

bleu 

§- 

L(phase) 

tout sauf bleu 
™ etvert/jaune 

m- 

± (terre) 

vert/jaune 
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DOUBLEINTERRUPTEUR 

Un point de commande par eclairage 



DOUBLE VA-ET-VIENT 

2 points de commande par eclairage 




I Mosaic 



I Neptune 



I Plexo etanche 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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INTERRUPTEUR LUMINEUX 

Le voyant permet de reperer I'interrupteur dans L'obscurite 



INTERRUPTEUR TEMOIN 

Le voyant signale que L'eclairage est allurne 



CHOISIR SON INTERRUPTEUR OU SON POUSSOIR LUMINEUX 


m 

I Celiane 111 


' 


I Mosaic 



I Celiane 


C 

I Neptune 



I LesApparents 



I Plexo etanche 


(1) Celiane a couronne lumineuse: fonction lumineux seulement 
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POUSSOIR ET POUSSOIR LUMINEUX 

A partir de 3 points de commande pour un rmeme eclairage 



electrique 


LE + LEGRAND 


Les voyants sont fournis avec tous les 
interrupteurs et poussoirs lumineux ou 
temoins. 

Ils se montent facilement d’un simple 
geste sur les mecanismes: pas besoin 
de raccorder de fils. 



LE SAVIEZ-VOUS ? 


Couleurs de fils a utiliser 



N(neutre) 

bleu 



L (phase) 

tout sauf bleu 
et vert/jaune 



i (terre) 

vert/jaune 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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ECOVARIATEUR, INTERRUPTEUR YARIATEUR 

Un point de commande pour un meme eclairage 



Plusieurs points de commande par eclairage. 

La variation se fait egalement depuis les poussoirs (5 maxi) 


10 A 


1 


11,5 mm 2 | 





¥ 


Compensateur 

actif 



CHOISIR SON ECOVARIATEUR 



I Celiane 


x 0> 

I Altege I Dooxie 



I Mosaic 


I Neptune 


O 

I LesApparents 


P 342 

Lampes 
a utiliser 
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INTERRUPTEUR CONNECTE A OPTION YARIATEUR 

Un point de commande pour un meme eclairage 


10 A 


■ 


© 


1,5 mm 2 




oo* 

oooo L 



LESAVIEZ-VOUS? 


L’option variation de 
L’interrupteur connecte 
est activable depuis 
EApp Home + Control 



MICROMODULE D’ECLAIRAGE CONNECTE 

Un micromodule pour un circuit d'eclairage 



LESAVIEZ-VOUS? 


Un micromodule d’eclairage connecte 
permet de rendre un eclairage connecte. 
Se controle par des commandes sans fil 
et/ou des poussoirs classiques dans le 
cas du remplacement d’un telerupteur. 

Pour tous types d’ampoules de 5 a 300 W: 
LED, halogene, fluocompacte. 


CHOISIR SON INTERRUPTEUR CONNECTE 
A OPTION YARIATEUR 



I Celiane with Netatmo I Dooxie with Netatmo 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 


LESAVIEZ-VOUS? 


Pour assurer un fonctionnement optimal des lampes dimmables, 
il est indispensable de raccorder un compensateur actif. 

Un seul suffit pour toutes les lampes du circuit eclairage 
commande. 

Le compensateur actif est vendu avec les interrupteurs 
connectes a option variateur. 
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INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 

Rem placement d’un interrupteur 



Remplacement d’un va-et-vient : association avec poussoir 


10 A 



CHOISIR SON INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE 




I Mosaic 




I Neptune I Plexo etanche 


LESAVIEZ-VOUS? 


Couleurs de fils a utiliser 



N (neutre) 

bleu 



L(phase) 

tout sauf bleu 
et vert/jaune 



(terre) 

vert/jaune 
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INTERRUPTEUR A EXTINCTION AUTO 

Remplacement d’un interrupteur 



Remplacement d’un va-et-vient : association avec un autre va-et-vient. 
Extinction automatique apres appui sur le va-et-vient 
ou sur I’interrupteur a extinction auto 



CHOISIR SON INTERRUPTEUR A EXTINCTION AUTO 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 



I Celiane 
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Lampes 
a utiliser 
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INTERRUPTEUR VOLET ROULANT 

Un point de commande pour un moteur de volet 



interrupteurs 
de volets 


CHOISIR SON INTERRUPTEUR VOLET ROULANT 



I Celiane I Altege 



Dooxie 




I Neptune I LesApparents 


LESAVIEZ-VOUS? 


Couleurs de fils a utiliser 



N (neutre) 

bleu 



L(phase) 

tout sauf bleu 
et vert/jaune 



(terre) 

vert/jaune 


IEMAS DE CABLAGE I 335 


INTERRUPTEUR CONNECTE POUR VOLET ROULANT 

Un point de commande pour un moteur de volet 



interrupteurs 
connectes 
pour volets 
roulants 


CHOISIR SON INTERRUPTEUR CONNECTE 
POUR VOLET ROULANT 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLECOURANT. 



I Celiane with Netatmo I Dooxie with Netatmo 


ASTUCE 


II est conseille de repartir les moteurs 
de volets sur 2 circuits, car si tous 
les moteurs sont installes sur le meme 
circuit, en cas de probleme sur celui-ci, 
plus rien ne fonctionne: il est impossible 
d'actionner les volets. 
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PRISE DE COURANT AYEC TERRE 



PRISES DE COURANT PRECABLEES 



Prises doubles precablees : 
CeLiane, Altege, Dooxie, Mosaic, 
Neptune, lesApparents, Plexo 

Prises triples precablees: 
Altege, Dooxie, Mosaic, Plexo 

Prise quadruples precablees: 
Celiane, Mosaic 


CHOISIR SES PRISES DE COURANT AVEC TERRE 



I Celiane Surface 




I Celiane. Double prise de courant I Altege I Dooxie Surface 

Surface avec terre, precablee 





I Mosaic Surface 


I Neptune 


I LesApparents 


I Plexo etanche 
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PRISE CONTROL 



LE + LEGRAND 


La prise Control s’installe dans une 
boite 1 poste et peut remplacer une 
prise existante 



PRISE DE COURANT CONNECTEE 16 A 



CHOISIR SES 
PRISES CONTROL 



CHOISIR 
SES PRISES 
DE COURANT 
CONNECTIVES 16 A 



AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 


LESAVIEZ-VOUS? 


La norme NFC 15-100 impose 
une protection de 16 A pour 
8 prises maxi (section fils 1,5 mm 2 ) 
ou de 20 A pour 12 prises maxi 
(section fils 2,5 mm 2 ) 


I Celiane with netatmo 


I Dooxie with Netatmo 


I Celiane with netatmo 


I Dooxie with Netatmo 
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DOUBLE CHARGEUR USB 

Raccordemerit par repiquage sur une prise de courant 



DOUBLE CHARGEUR USB 
+ PRISE DE COURANTp PRECABLES 



CHOISIR SON DOUBLE CHARGEUR USB 


11 


I Celiane I ALtege I Dooxie 



I Mosaic I Neptune 


CHOISIR LES SOLUTIONS 
CHARGEUR USB + PRISE 
DE COURANT PRECABLES 



I Celiane 
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PRISE RJ 45 FULL MEDIA CAT. 6 STP 



Connexion suivant code couleur norme EIA/TIA 568 A, 
repere A sur les etiquettes figurant sur les connecteurs 


CHOISIR LES PRISES RJ 45 
FULL MEDIA CAT. 6 STP 



AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 


LESAVIEZ-VOUS? 


Les prises RJ 45 Full Media 
cat. 6 STP se cablent avec du 
cable cuivre 4 paires torsadees 
Grade 2 TV 


I Dooxie 


I Mosaic 


































































































































































340 1 MON GUIDE ELECTRICITY I LE! 


PARAFOUDRE 


9 * 99 


HI 

(SI 


Disjoncteur 

d'abonne 

typeS 


N L 

_L_L 


0 


Parafoudre 

protege 


Interrupteur differentiel 
30 mA pour protection des 
personnes 


00 00 

00 00 

N N 





y /^/ z/d 



8 

W 

y // 

v y 




mm 

ass 


o o 

[ 

LT 

1 

1 

1 

m 

1 40 A 30 mA 

— I—1 

L 

L 

L 

L- 

0 


N 


N 1 

N 1 

N 1 

M 


q=0|q=q 

MllM 

yy 


Bornier terre 0000 1 Vers circuits 


CONTACTEUR HEURES CREUSES 


1 


3 3 

Iri 


> I 

‘ 


td 

** 


Protection de Disjoncteur 20 A 
la ligne pilote pour protection 



Disjoncteurs 
pour protection 
des circuits 


Partie raccordee 
par Enedis 

Relais de decouplage ou 
telecommande Enedis 
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ECOCOMPTEUR 


Livre avec 3 transformateurs de 
courant (tores) pour mesurer la 
consommation sur 3 circuits 



vendu separement 



Schema de principe avec mesure des consommations 
sur circuit chauffage electrique 


Sorties pour mesure 
des consommations 
de gaz et d'eau 



Protection de 
lecocompteur par 
disjoncteur 2 A 


Raccordement des transformateurs 
de courant sur sorties Cl a C5 
pour mesure autres circuits 


Climatisation 


Raccordement possible sur compteur 
Linky pour recevoir des informations. 
Exemple: tarifs heures pleines / 
heures creuses 


■ 

Sn 

Eau chaude 
sanitaire 



Prises Eclairage, 
de courant autres circuits 




Circuit 

chauffage 

electrique 


Transformateur 
de courant (tore) 


O Pour installer facilement 
un ecocompteur, retrouvez 
le tuto surlegrand.fr 


AVANTTOUTE INTERVENTION, 
COUPEZLE COURANT. 
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JE CHOISIS MES LAMPES 


INTERRUPTEURS LEGRAND 
TOUTES COLLECTIONS 



Interrupteur 

automatique 



Ecovariateur 111 



Interrupteur connecte 
a option variateur 111 



t/fm Interrupteur 

a extinction auto 


ji 


Interrupteur lumineux 



Poussoir lumineux 


m 


Interrupteur temoin 



Interrupteur va-et-vient, 
double interrupteur, poussoir 


js 




LED 


De 3 W 
a 100 W 


De 3 W 
a 75 W (2) 


De 5 W 
a 300 W 


De 6 W 
a 70 W 


100 W maxi 


100 W maxi 


100 W maxi 


100 W maxi 


* 


FLUOCOMPACTE 


De 3 W 
a 100 W 


De 3 W 
a 75 W 12) 


De 5 W 
a 300 W 


De 6 W 
a 70 W 


100 W maxi 


100 W maxi 


100 W maxi 


100 W maxi 


(i) * 

V 


HALOGENE 

BASSE 

CONSOMMATION 


De 3 W 
a 250 W 


De 3 W 
a 400 W 


De 5 W 
a 300 W 


De 12 W 
a 150 W 


Nous consulter 


Nous consulter 


Nous consulter 


Nous consulter 


(1) Utiliser des lampes pouvant accepter la variation (variables ou dimmables) 

(2) ou 10 lampes maxi 
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D Jt 


(i> 



+ 

+ 

||[ 

V 



© 






HALOGENE 

TRANSFO 

ELECTRONIQUE 

HALOGENE 

TRANSFO 

MAGNETIQUE 

HALOGENE 

230 V 

TUBEFLUO 

AVEC BALLAST 

INCANDESCENCE 

De 3 VA 

De 3 VA 

De 3 W 

De 3 VA 

De 3 W 

a 250 VA 

a 250 VA 

a 250 W 

a 250 VA 

a 250 W 

De 3 VA 

De 3 VA 

De 3 W 

De 3 VA 

De 3 W 

a 400 VA 

a 400 VA 

a 400 W 

a 200 VA 

a 400 W 

De 5 VA 

De 5 VA 

De 5 W 

De 5 VA 

De 5 W 

a 300 VA 

a 300 VA 

a 300 W 

a 300 VA 

a 300 W 

De 12 VA 

De 12 VA 

De 12 W 

De 12 VA 

De 12 W 

a 150 VA 

a 150 VA 

a 150 W 

a 100 VA 

a 150 W 

Nous consulter 

Nous consulter 

2300 W maxi 

2300 W maxi 

2300 W maxi 

Nous consulter 

Nous consulter 

2300 W maxi 

2300 W maxi 

2300 W maxi 

Nous consulter 

Nous consulter 

2300 W maxi 

2300 W maxi 

2300 W maxi 

Nous consulter 

Nous consulter 

2300 W maxi 

2300 W maxi 

2300 W maxi 



















































344 I MON GUIDE ELECTRICITEI 


L’ELECTRICITE DEAAZ 

Vous avez dit ampere, differentiel, telerupteur... ? 

Le vocabulaire de I’electricite est riche en mots 
a maTtriser pour bien vivre avec ce qu’ils represented. 

Tour d’horizon aussi complet que possible des termes usuels. 


ADSL 

Abreviation de Asymetric Digital Suscriber Line. 
LADSL utilise la ligne telephonique habituelle. Le 
principe est de faire passer les donnees Internet, 
les signaux TV et les communications vocales en 
meme temps, en utilisant differentes frequences. 
La reception et I’envoi de donnees sont dissocies, 
ce qui permet de telecharger et d’envoyer des 
donnees en meme temps. LADSL presente un 
debit theorique pouvant atteindre 8 Mbits/s et 
25 Mbits/s en ADSL2+. La ligne telephonique reste 
disponible pendant la connexion sur Internet, 
grace a un filtre ADSL. 

AMPERE (SYMBOLEA) 

Issu du nom du physicien francais Andre Marie 
Ampere, I’ampere est I’unite de mesure de 
I’intensite d’un courant electrique. Le mot ampere 
s’applique notamment aux disjoncteurs et aux 
prises de courant qui delivrent, suivant leur 
configuration, un courant de 16, 20 ou 32 A. 

BASSE TENSION (BT) 

ET TRES BASSE TENSION (TBT) 

Alors qu’il circule a 400 000 volts sur les lignes a 
haute tension, le courant electrique distribue par 
ERDF nous arrive, grace a un transformateur, a 
une tension de 230 volts : il s’agit d’un courant 
basse tension. En regie generate, la basse tension 
se situe entre 50 et 1000 volts. La haute tension 
commence a 1000 volts. La tres basse tension est 
un courant electrique inferieur a 50 V : il s’agit de 
courants de 48 V, 24 V ou 12 V. 

La securite impose son usage dans les voyants 
qui equipent les interrupteurs lumineux ou 
temoin, les interphones, certains carillons 
et lampes halogenes. La tres basse tension 
necessite I’utilisation d’un transformateur. 


BOX 

La box (de I’anglais signifiant boTte] est un boTtier 
electronique servant d’equipement de terminaison 
a un reseau, qu’un fournisseur d’acces a 
Internet prete ou loue a ses abonnes. Ce boTtier 
sert principalement de modem, mais permet 
egalement de beneficier d’un bouquet de services 
comme la television ou le telephone. Avec I’option 
Wi-Fi, la box peut faire office de routeur pour creer 
un reseau informatique domestique, mais pour 
plus de performance, elle peut etre integree a un 
reseau multimedia cable. 

-» Voir aussi page 242 

BOUTON-POUSSOIR (BP) 

Type d’interrupteur qui s’associe a un telerupteur 
pour creer plusieurs points de commande pour 
un meme eclairage. Le bouton-poussoir peut 
etre simple : le nombre de points de commande 
de I’eclairage concerne est alors illimite. Si le 
bouton-poussoir est lumineux, le nombre de 
points de commande est limite. 

CAT.5E ET CAT.6 (CAT.: CATEGORIE) 

La norme europeenne NF EN 50173-1, 
reglementant les installations de cablage et les 
differentes normes nationales, definit plusieurs 
categories de composants (cordons, cables, prises 
RJ 45...]. Ainsi, la categorie 5e (e : enhanced] 
certifie que les composants utilises permettent 
un fonctionnement optimum jusqu’a 100 MHz. 

Elle est aujourd’hui I’exigence minimum 
pour transmettre les signaux informatique 
et telephone. Pour transmettre les signaux 
television, la categorie 6 est indispensable avec un 
fonctionnement correct jusqu’a 250 MHz. 
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CE (MARQUAGE CE) \\ 

Le marquage CE (Communaute Europeenne] 
est un marquage europeen obligatoire pourtous 
les produits soumis a une ou plusieurs directives 
europeennes. Il indique que ces produits en 
respectent les exigences essentielles, notamment 
en matiere de securite, de sante publique et de 
protection des consommateurs. Il permet aux 
produits de circuler librement dans tout I’Espace 
Economique Europeen. Le fabricant appose le 
marquage CE sous sa seule responsabilite. 

Le marquage CE apparaTt sur les produits Legrand 
ou sur leurs emballages. 

CIRCUIT ELECTRIQUE 

Liaison par cables ou fils conducteurs d’electricite 
entre le tableau electrique et des interrupteurs ou 
des prises. Dans une installation electrique, ily a 
plusieurs circuits ayant chacun leur destination. 
Chaque circuit doit etre protege par un disjoncteur 
ou coupe-circuit. La norme NF C 15-100 impose 
des recommandations pour les circuits eclairage 
et prises de courant. 

-» Voir aussi pages 26 et 30 

CLASSE II (SYMBOLE H) 

Un appareil est dit de classe II lorsqu’il est protege 
par une double isolation, symbolisee par un 
double carre. Dans ce cas, il n’a pas besoin d’etre 
mis a la terre. Il s’agit generalement d’appareils 
destines a la cuisine, a la salle de bains, au 
bricolage ou au jardinage : fer a repasser, seche- 
cheveux, cafetiere, outillage electro-portatif, 
appliques, hublots et baladeuses... 

COFFRET DE COMMUNICATION 

Equipement permettant de centraliser les 
ressources television, informatique et telephone. 
Rendu obligatoire par la norme NF C 15-100, il 
s’installe a proximite du tableau electrique, dans 
la GTL (Gaine Technique Logement). 

-» Voir aussi page 36 

COMPTEUR ELECTRIQUE 

Instrument de mesure de la quantite d’electricite 
consommee dans un logement, un local... Le 
compteur ne peut etre installe que par ERDF. Il 
est possible de mesurer la quantite d’electricite 
consommee sur un circuit ou par un appareil en 
ajoutant au tableau un compteur d’energie. 

-» Voir aussi page 19 

CONDUCTEUR 

Se dit d’un materiau, d’un corps qui a la 
propriete de transmettre I’electricite. Les metaux 
sont des conducteurs, mais aussi le corps humain 
ou la terre. Les fils electriques d’une installation 
sont aussi appeles fils conducteurs, 
ou simplement conducteurs. 


CONNECTE 

Un interrupteur ou prise connecte possede la 
capacite d’etre connecte a Internet via une box. 

Il permet ainsi de controler depuis un smartphone 
I’equipement sur lequel il est raccorde : un circuit 
d’eclairage, un appareil electrique, un volet 
roulant. 

-> Voir aussi page 70 

CONTACTEUR 

Appareil destine a I’ouverture ou a la fermeture 
d’un circuit electrique. Par exemple, un contacteur 
pourtarifs heures creuses relie a un compteur 
electronique met en marche automatiquement 
(fermeture du circuit) un appareil gros 
consommateur d’electricite pendant les periodes 
a tarif reduit. 

-»Voir aussi page 66 

COUPE-CIRCUIT 

Appele egalement porte-fusible, un coupe-circuit 
est un dispositif installe au tableau electrique, au 
depart de chaque circuit. Equipe d’une cartouche- 
fusible, il coupe immediatement le courant en cas 
de court-circuit ou de surintensite. Il evite ainsi les 
echauffements et les risques d’incendie. 

A compter du 27 novembre 2015, les fusibles 
sont interdits en construction neuve et grosse 
renovation (evolution norme NF C 15-100], 

COURANT ALTERNATE 

Type de courant qui s’inverse une multitude de fois 
par seconde d’un pole a un autre : les electrons se 
deplacent dans un sens et dans I’autre. Le nombre 
de cycles par seconde est la frequence : 
elle se mesure en hertz (hz). On retrouve ce 
courant dans I'installation electrique d’un 
logement. Sa frequence est de 50 hertz, 
pour une tension de 230 volts. 

COURANT CONTINU 

Type de courant qui circule en continu d’un pole a 
un autre : les electrons se deplacent tous dans le 
meme sens. On retrouve ce courant dans les piles 
electriques et les batteries. 

COURANT ELECTRIQUE 

Circulation de charges electriques (electrons) 
dans un conducteur. Le courant se mesure 
en tension (unite : le volt), en intensite (unite : 
I’ampere] et en puissance (unite : le watt]. On 
distingue le courant continu du courant alternatif 
(voir ci-dessus). 

COURT-CIRCUIT 

Un court-circuit est un contact accidentel entre 
deux ou plusieurs points d’un circuit electrique 
qui se trouvent normalement a des tensions 
differentes. Ainsi, deux fils electriques denudes 
qui entrent en contact provoquent un court-circuit. 
Pour eviter les risques d’incendie ou de coupure 
de courant qui peuvent en resulter, on entoure les 
fils d’une gaine isolante et on place, au tableau 
electrique, des disjoncteurs ou des coupe-circuits 
avec fusibles. 
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220 VOLTS 

La tension 220 volts du reseau EDF est desormais 
remplacee par du 230 volts, mais I’expression 
« 220 volts » est restee dans le langage courant. 

DEBIT 

En informatique, le debit est la quantite 
d’informations echangees pendant un temps 
donne. Multiplier le debit de transmission par 10 
equivaut a diminuer le temps de telechargement 
d’un fichier par 10. Les debits sont exprimes en 
bit/s (ou bps] et en multiples de cette unite. 

DECODEUROU 

EMODULATEUR-DECODEUR 

Equipement permettant de decrypter et restituer 
un signal television transmis via une parabole 
satellite ou un cablo-operateur. Le demodulateur- 
decodeur est plus communement appele terminal 
satellite ou terminal cable. 

DELESTEUR 

Appareil qui coupe automatiquement 
les circuits non prioritaires (exemple : 
convecteurs] si la consommation totale 
depasse le contrat souscrit. Un delesteur permet 
ainsi de souscrire un contrat electricite d’une 
puissance inferieure aux besoins. 

DIAGNOSTIC ELECTRIQUE 

Diagnostic fourni par le proprietaire d’un bien 
immobiliera usage d’habitation dont I’installation 
electrique date de plus de 15 ans, et desirant 
vendre ce bien. Obligatoire depuis le ler janvier 
2009, le diagnostic verifie I’etat de I’installation 
et non sa conformite aux normes. II informe 
I’acquereur sur les risques electriques lies a 
I’habitation. II doit etre etabli par un professionnel 
forme et certifie par un organisme agree. 

En cas d’anomalie constatee, le vendeur n’a pas 
obligation d’effectuer les travaux necessaires : 
ce point reste a negocier avec I’acquereur du bien. 
Le diagnostic electrique etabli est valable pour 
une duree de 3 ans. 

Voir aussi page 51 

DIFFERENTIEL 

Fonction permettant de proteger les personnes 
en cas de contact direct ou indirect avec le 
courant. En association avec la terre, elle permet 
de detecter les fuites de courant dues a des 
defauts d’isolement et de prevenirtous risques 
d’electrocution en coupant immediatement 
I’alimentation du circuit concerne. On retrouve 
cette fonction dans les disjoncteurs differentiels, 
les interrupteurs differentiels et la plupart des 
disjoncteurs de branchement. 

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT 

Appele egalement disjoncteur d’abonne, ce 
disjoncteur general est situe au tableau electrique, 
en amont de toutes les protections des circuits. 

II dispose d’un reglage de calibre pour limiter la 
puissance au contrat souscrit. 


II permet de couper I’ensemble de I’installation 
electrique. Avec la fonction differentielle, 
il assure la protection des personnes en 
surveillant les defauts d’isolement et en coupant 
automatiquement le courant en cas de besoin. 

II doit etre plombe par le fournisseur d’electricite. 

Voir aussi page 19 

DISJONCTEUR 

Dispositif installe au tableau electrique, au depart 
de chaque circuit. II coupe immediatement le 
courant en cas de court-circuit ou de surintensite. 
II evite ainsi les echauffements et les risques 
d’incendie. Une manette permet de le rearmer 
apres elimination du defaut. 

Voir aussi page 24 

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 

Disjoncteur equipe de la fonction differentielle : 
en association avec la terre, le disjoncteur 
differentiel detecte les fuites de courant dues a 
des defauts d’isolement et previent tous risques 
d’electrocution en coupant immediatement 
I’alimentation du circuit concerne. 

II protege egalement un circuit electrique contre 
les courts-circuits ou les surintensites. 

DTI 

Le DTI (Dispositif de Terminaison Interieur] 
permet la delimitation France Telecom / Abonne. 

II permet de tester la ligne telephonique : il faut 
prevoir un DTI par ligne telephonique. La norme 
NF C 15-100 le rend obligatoire dans les locaux 
d’habitation, au format RJ 45 pour les installations 
faisant I’objet d’un permis de construire depose a 
partirdu ler janvier 2008. 

ECLIPS 

Dispositif de securite present sur les prises de 
courant: les orifices de ces prises sont fermes 
par deux petits volets, qui ne peuvent s’ouvrir 
que sous la poussee parallele des deux broches 
d’une fiche. Ainsi, si un enfant essaie d’introduire 
un doigt ou un objet pointu dans un seul des 
orifices, il ne risque rien. Les prises a eclips sont 
obligatoires depuis 1991. 

ENERGIE 

Consommation d’un appareil mesuree au 
compteur en un temps donne. L’unite de mesure 
est le watt/heure. Pour obtenir la consommation 
d’un appareil, on multiplie sa puissance (en watts) 
par le temps (en heures). 

ETEL (ESPACE TECHNIQUE 
LOGEMENT) 

L’ETEL est un espace du sol au plafond 
strictement reserve a I’alimentation electrique 
et aux appareils de protection, de controle et de 
commande de I’installation. 

On y retrouve aussi le coffret de communication. 
Aucun fluide autre qu’electrique (eau, gaz...) 
ne doit s’y trouver. 
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Ses dimensions interieures minimales sont de 
0,60 m de large par 0,25 m de profondeur. 

-» Voir aussi page 41 


FTP (FOILDED TWISTED PAIRS) 

OU CABLE ECRANTE 

Type de cable dont I’ensemble des paires est 
enveloppe d’une feuille plastique metallisee 
appelee feuillard. Il comprend en plus des 4 paires 
torsadees, un drain (fil metallique] destine a 
attenuerles perturbations. 

La mention FTP s’applique aussi aux cordons, 
connecteurs et prises RJ 45 adaptes a ce cable. 

FIBRE OPTIQUE 

La fibre optique est un fil de verre ou de plastique 
aussi fin qu’un cheveu.et qui a la propriete 
d’etre un conducteur de lumiere et sert dans 
la transmission de donnees par la lumiere, la 
fibroscopie ou I’eclairage . Elle offre un debit 
d’information nettement superieur a celui des 
cables coaxiaux et peut servir de support a un 
reseau « large bande » par lequel transitent aussi 
bien la television, le telephone, la visioconference 
ou les donnees informatiques. 

FIL ELECTRIQUE 

Le fil electrique sert a conduire le courant. 

Plus I’intensite du courant qui passe dans le fil est 
importante, plus le fil doit etre gros : 
sa section s’exprime en mm 2 . Ainsi, un fil 
correspondant a une prise de 16 amperes (16 A] 
sera de 1,5 mm 2 , un fil pour une prise 20 A sera de 
2 mm 2 et un fil pour une prise 32 A sera de 6 mm 2 . 

FREQUENCE 

Nombre de cycles parseconde dans un courant 
alternatif. La frequence se mesure en hertz. Le 
courant electrique d’un logement a une frequence 
de 50 hertz, pour une tension de 230 volts. 

FUSIBLE 

Appele autrefois plomb, le fusible (ou cartouche- 
fusible] permet de couper I’alimentation d’un 
circuit electrique en cas de court-circuit ou 
de surintensite : il joue le meme role qu’un 
disjoncteur, sauf qu’il doit etre remplace s’il fond 
a cause d’un probleme sur le circuit. La grosseur 
du fusible depend de la grosseur du fil a proteger. 
Pour une securite maximale, il est imperatif 
d’acheter des cartouches-fusibles marquees 
NF-USE. 

GTL (GAINE TECHNIQUE LOGEMENT) 

La GTL regroupe I’ensemble des equipements de 
protection, de commande et de communication 
du logement: disjoncteur d’abonne, tableau 
electrique, coffret de communication... Elle est 
situee dans I’ETEL a I’interieur du logement ou 
dans un local annexe directement accessible 
(garage communiquant directement avec la 
maison par exemple). 

-» Voir aussi Daae 40 


H HAUTE TENSION 

Tension du courant electrique a partir de 1000 V 
en alternatif. Par exemple, sur les lignes haute 
tension d’EDF, le courant circule entre 225 000 
et 400 000 volts. Il est ensuite transforme en 
courant basse tension pour arriver dans le 
logement. 

HERTZ (SYMBOLE hz) 

Issue du nom du physicien allemand Heinrich 
Hertz, le hertz est I’unite de mesure de la 
frequence dans la variation d’un courant 
alternatif. Le courant electrique d’un logement 
a une frequence de 50 hertz, pour une tension 
de 230 volts. 

HUB 

Equipement actif permettant d’acheminer des 
donnees informatiques sur un reseau. Il recoit 
le signal informatique sur un port et le repete 
sur tous les ports. Le debit du signal est divise 
par le nombre de ports, ce qui diminue les 
performances, contrairement au switch. 

INTENSITE 

Le debit caracterise I’eau qui s’ecoule. L’intensite 
caracterise la quantite d’electricite qui peut 
traverser un conducteur donne (fil, cable...]. 

Elle s’exprime en amperes (A). 

Intensite (A) = Puissance (W) 

Tension (V) 

INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 

Appareil equipe de la fonction differentielle : 
en association avec la terre, I’interrupteur 
differentiel detecte les fuites de courant dues a 
des defauts d’isolement et previent tous risques 
d’electrocution en coupant immediatement 
I’alimentation du circuit concerne. Une manette 
permet de le rearmer apres elimination du defaut. 

-> Voir aussi page 22 

ISOLANT 

Materiau qui ne peut pas transmettre 
d’electricite (a la difference d’un conducteur). 
L’air, les matieres plastiques, le verre sont les 
principaux isolants. 

KILOWATT (SYMBOLE kW) 

Puissance equivalent a 1000 W. 

KILOWATTHEURE (SYMBOLE kWh) 

Unite d’energie equivalent a la consommation 
d’un appareil d’une puissance de 1000 watts 
pendant une heure. 
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MODEM 

Acronyme de modulateur demodulateur, le 
modem est un appareil permettant de connecter 
un ordinateur a Internet. It transforme des signaux 
numeriques pour les transmettre en analogique 
sur Le reseau telephonique, et inversement. II y 
a modulation a Remission et demodulation a la 
reception. Selon I’abonnement telephonique, il 
existe des modems RTC (56 kb), RNIS et ADSL. 

MODEM ROUTEUR ADSL 

Permet de se connecter a IADSL pour 
Internet avec en plus une fonction passerelle 
(routeur) entre Internet et le reseau local (LAN). 

Le routeur redistribue les donnees 

aux ordinateurs, par I’intermediaire du switch. 

MODEM RTC 

Permet de connecter un seul ordinateur 
sur Internet, a travers un appel traditionnel vers 
le numero de telephone d’un fournisseur d’acces 
a internet. Ce mode de connexion offre un debit 
maximum de 56 kbit/s. 


NFC 15-100 

La norme NF C 15-100 fixe les regies de 
conception, de realisation et d’entretien des 
installations electriques basse tension en France. 
Elle est regulierement mise a jour pour prendre 
en compte les evolutions des technologies et des 
exigences de securite. Toutes les installations 
electriques, neuves ou renovees, doivent respecter 
cette norme. 

Voir aussi page 8 


PARAFOUDRE 

Dispositif installe au tableau electrique, il protege 
une installation en limitant les surtensions, 
quelles que soient leur origine. Il ecoule vers la 
terre une grande partie de I’energie generee par 
les coups de foudre, limitant ainsi la surtension 
dans les circuits. 

Il est obligatoire (norme NF C 15-100) dans les 
regions a forte densite de foudroiement et dans 
tous les batiments equipes d’un paratonnerre. 

Voir aussi page 20 




MODULATEUR 

Equipement permettant de redistribuer 
un signal television analogique ou numerique sur 
un nouveau canal VHF/UHF vers differentes prises 
de communication d’un reseau. Le signal est 
« reinjecte » en analogique seulement. 

MONOPHASE 230 VOLTS 

C’est le courant le plus frequent dans 
une installation domestique. Il est distribue 
par 2 fils : la phase et le neutre. 

MISE A LA TERRE 

Operation qui consiste a relier un appareil a 
la terre par I’intermediaire d’une prise de terre. 
Tous les appareils domestiques ayant une 
enveloppe metallique doivent etre mis 
a la terre. Toutes les prises de courant doivent 
aussi etre reliees a la terre. 



NF (NORMES FRANCAISES) 

La marque NF est un label officiel francais 
de qualite qui atteste de la conformite des 
produits Legrand aux normes francaises, 
concues pour garantir la qualite, la securite et 
les performances des produits. La marque NF 
garantit non seulement la conformite aux normes 
en vigueur, mais aussi a des criteres de qualite 
supplementaires correspondant aux besoins des 
consommateurs. Cette conformite est garantie par 
un organisme certificateur (LCIE en France). Les 
produits sont testes par un laboratoire homologue 
avant leur mise sur le marche. La conformite 
de la production est assuree par des controles 
periodiques en usine (visites d’inspecteurs du 
LCIE). Le marquage NF apparaTt sur les produits 
Legrand ou sur leurs emballages. 


PRISE DE COMMUNICATION 

Prise permettant de relier une television, 
un ordinateur, un telephone au reseau de 
communication du logement. Les prises RJ 45 et 
TV-FM-SAT sont des prises de communication. 

-» Voir aussi page 37 

PUISSANCE 

Exprimee en watts (W), la puissance designe 
la quantite d’energie necessaire au 
fonctionnement d’un appareil. 

Exemples : un convecteur electrique de 
1500 W, une ampoule de 75 W... Ainsi, la 
puissance necessaire pour faire fonctionner 
I’ensemble des appareils du logement est egale 
a la somme des puissances de tous les appareils. 
Mais comme ils ne fonctionnent jamais tous 
en meme temps, la determination reelle des 
besoins est definie avec ERDF et mesuree en 
consommation d’energie a I’heure. On parle alors 
de kilowattheure (kWh), le kilowatt (kW) etant egal 
a 1000W. 

Puissance (W) = Tension (V) x Intensite (A) 

SURINTENSITE (OU SURCHARGE) 

Intensite electrique superieure a celle prevue par 
I’appareil ou par le circuit electrique. En general, 
il y a surcharge quand trap d’appareils sont 
branches sur un meme circuit. A la difference 
du court-circuit qui est une surintensite de forte 
valeur et de courte duree, la surcharge est une 
surintensite de faible valeur mais de longue duree. 
Elle peut etre a I’origine d’un echauffement des 
fils electriques et d’un incendie. 



1349 


STP OU SFTP (SHIELDED FOILDED 
TWISTEDPAIRS) OU CABLE BLINDE 
ET ECRANTE 

Type de cable dont I’ensemble des paires est 
enveloppe d’une feuille plastique metallisee 
appelee feuillard, et d’une tresse metallique. 

Cette tresse permet une mise en oeuvre plus 
facile de la continuity de la masse avec la prise. 
Cette protection attenue les perturbations. La 
mention STP s’applique aussi aux cordons, 
connecteurs et prises RJ 45 adaptes a ce cable. 

SSTP (SHIELDED SHIELDED 
TWISTED PAIRS) OU CABLE BLINDE 
PAIRE PAR PAIRE 

Type de cable dont chacune des paires est 
enveloppee d’une feuille plastique metallisee 
appelee feuillard, et d’une tresse metallique 
enveloppant I’ensemble des 4 paires. 

Cette protection attenue les perturbations 
exterieures mais aussi les perturbations entre les 
paires, ce qui permet de pouvoir utiliser toutes 
les paires du cable pour transmettre differents 
signaux. Le cable SSTP se raccorde sur les 
connecteurs et prises RJ 45 STP. 

SWITCH 

Equipement actif qui achemine des donnees 
informatiques dans un reseau. Il etablit a la 
demande et temporairement un circuit de 
communication entre les equipements en reseau. 
Ces derniers peuvent ainsi communiquer au 
debit maximum (10 ou 100 Mbit/s) contrairement 
au hub qui diminue les performances suivant le 
nombre d’appareils relies. 


poussoir peut etre simple : le nombre de points de 
commande de I’eclairage concerne est alors illimite. 
Si le bouton-poussoir est lumineux, le nombre de 
points de commande est limite (15 maxi suivant le 
type de telerupteur). Une impulsion (appui sur un 
bouton-poussoir) active le telerupteur : il garde le 
circuit ferme (la lumiere est allumee), jusqu’a ce 
qu’une nouvelle impulsion le mette au repos (la 
lumiere est eteinte). 

TRANSFORMATEUR 

Plus couramment appele transfo, il s’agit 
d’un appareil qui sert a modifier la tension 
et I’intensite d’un courant alternatif. Toutes les 
habitations sont dotees d’un transformateur 
domestique qui fait baisser la tension du courant 
livre par ERDF. Alors qu’il circule a 400 000 volts 
sur une ligne a tres haute tension, le courant est 
d’abord abaisse a 20 000 V pour arriver sur le circuit 
de distribution, puis il est distribue en basse tension 
a 230 V. De meme, certains appareils domestiques 
sont equipes d’un transformateur : les carillons, 
les interphones, les sonneries, certaines lampes 
halogenes, mais aussi les chargeurs de batteries, 
de telephones portables, etc. 

TRIPHASE 400 VOLTS 

C’est le courant utilise plutot en milieu industriel 
pour faire tourner des machines. Il est distribue par 
3 fils de phase (d’ou son nom) et un fil de neutre. 

VOLT (SYMBOLE V) 

Issu du nom du physicien italien Alessandro Volta, 
le volt est I’unite de mesure de la tension de 
I’electricite, permettant a celle-ci de circuler dans 
un conducteur (exemple : le fil electrique). 

Par exemple, I’alimentation en basse tension 
est de 230 volts. 


TABLEAU ELECTRIQUE 

Ensemble d’ou partent tous les circuits 
d’une installation electrique, et qui 
contient les protections et les commandes 
de ces circuits. C’est au tableau electrique 
que se fait le lien avec le compteur ERDF. 

-» Voir aussi page 18 


Issu du nom de I’ingenieur britannique 
James Watt, le watt est I’unite de puissance 
electrique d’un appareil, et correspond a la quantite 
d’energie necessaire au fonctionnement de cet 
appareil. Exemples : un convecteur electrique de 
1500 W, une ampoule de 75 W... 


W 


WATT (SYMBOLE W) 


TENSION 

Exprimee en volts (V), la tension designe la force 
qui permet au courant de circuler, comme la 
pression permet a I’eau de jaillir. 

On I’appelle communement voltage. 

On distingue la haute tension et la basse tension 
(voir ces mots). 

Tension = Puissance (W) 

Intensite (A) 


WI-FI 

Abreviation de «Wireless Fidelity». Technologie 
permettant de se connecter a un reseau local ou 
a Internet sans fil. Wi-Fi est standardise par la 
norme 802.11 de 1’IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). Cette norme assure la 
compatibility (interoperabilite) entre les differents 
elements du reseau sans fil. 

-> Voir aussi page 258 


TELERUPTEUR 

Type de relais electromecanique commande 
par des impulsions electriques. Il permet 
de commander un meme eclairage par un 
ou plusieurs boutons-poussoirs. Le bouton- 
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LES ORGANISMES 
A CONNAITRE 


<03 CONSUEL 

FAISONS A V A H C E H LA 
S £ C U R I T £ ^.LECTFtlQLPE 

LE CONSUEL 

Comite National pour la Securite 
des Usagers de I'Electricite 

Le ConsueL est un organisme 
independant charge du visa 
d’attestations de conformite des 
installations electriques neuves ou 
entierement renovees. II garantit ainsi 
la securite des installations et leur 
conformite a la norme NF C 15-100. 

VOUS REALISEZ VOUS-MEME 
VOS TRAVAUX D'ELECTRICITE ? 

Votre installation doit etre 
systematiquement verifiee en totalite. 
Vous devez adresser une demande 
ecrite de formulaire d’attestation de 
conformite, a commander en ligne 
sur le site internet www.consuel.com 
(tarifs indiques pour les particuliers non 
professionnels) 

-> Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur www.consuel.com 


VOUS CONFIEZ VOS TRAVAUX 
A UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN ? 

Celui-ci vous delivrera un certificat de 
conformite a Tissue des travaux. 


Promotelec ^ 

PROMOTELEC 

Promotelec est une association creee 
en 1962 pour promouvoir la securite et 
la qualite des installations electriques 
dans le batiment. Promotelec informe, 
conseille et certifie a travers la delivrance 
de labels de qualite et la realisation de 
diagnostics. 

LES LABELS PROMOTELEC 

lls garantissent aux occupants d’un 
logement contort, economies 
d’energie et fiabilite de Installation. 

Pour les logements neufs, le Label 
Performance certifie la qualite et la 
performance energetique et s’inscrit 
dans une demarche de developpement 
durable. Pour les logements existants, le 
Label Renovation Energetique guide ceux 
qui veulent ameliorer la performance 
energetique tout en alliant contort, 
securite et respect de I’environnement. 

LE DIAGNOSTIC CONFIANCE SECURITE 

Promotelec, specialiste neutre et objectif, 
assure le diagnostic Confiance securite, 
destine a tout proprietaire ou locataire 
qui souhaite connaTtre le niveau de 
securite de installation electrique de son 
logement. 

-> Pour en savoir plus, connectez-vous 
sur www.promotelec.com 
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AFN0R 

Association francaise de normalisation 

L’association AFNOR et ses filiales 
constituent un groupe international 
au service de linteret general et du 
developpement economique. II concoit 
et deploie des solutions fondees sur 
les normes, sources de progres et de 
confiance. 

II est organise autour de 4 grands 
domaines de competences : la 
normalisation, la certification, ledition 
de solutions et services d’information 
technique et professionnelle et la 
formation. 

Depuis le 1 er janvier 2014, AFNOR et UTE 
(Union Technique de I’Electricite), acteurs 
majeurs de la normalisation, se sont 
rapproches avec comme objectif de mieux 
porter la voix francaise a linternational. 

-> Pour en savoir plus, connectez-vous 
surwww.afnor.org 


CONSIGNES 
DE SECURITE 


• Tout produit doit etre installe 
conformement aux regies 

d’installation et de preference 
par un electricien qualifie. Une 
installation et une utilisation 
incorrectes peuvent entraTner 
des risques de choc electrique ou 
d’incendie. 

• Avant d’effectuer Installation, 
lire la notice, tenir compte du lieu 
de montage specifique du produit. 

• Ne pas ouvrir, demonter, alterer 
ou modifier I’appareil sauf mention 
particuliere indiquee dans la 
notice. 

• Tous les produits Legrand 
doivent exclusivement etre ouverts 
et repares par du personnel 
forme et habilite par Legrand. 
Toute ouverture ou reparation 

non autorisee annule I’integralite 
des responsabilites, droits a 
remplacement et garanties. 





352 I MON GUIDE ELECTRICITE 


SOb 

RETROUVEZ LES SOLUTIONS 
LEGRANDSUR LEGRAND.FR/ 
ESPACE GRAND PUBLIC 


J'ai toujours 
besoin de fa ire 
Prend re Tinfo le plein _ 

a la | source d' i nspiration | 
c'est quand dans mes projets 

meme Chloe, 

, . passionnee de deco 

plus pratique 

Alex, 

bricoleur eclaire 





Je m'inspire 



Des idees m'attendent 
dans chaque piece 

Piece par piece, des solutions 
adaptees a vos besoins, a votre 
deco et a votre style de vie, des 
reportages chantier... 


mu mI 


Je me prepare 

Des outils pour tout savoir 
avant de me lancer 

Pour vous aider a installer 
les solutions Legrand, un quiz, 
un configurateur, un moteur de 
recherche intuitif, des fiches 
produits detaillees... 





Je realise 

Des conseils pour 
passer a Faction 

Des tutos detailles pour chaque 
etape de Installation, la liste des 
magasins proches de chez vous 
pourtrouver les produits. 
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LUegrand 


service 

Consommateurs 

0 825 360 360 MM 

du Lundi au vendredi 8h a 18h 
128 av. de Lattre de Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
E-mail: accessible sur legrand.fr 

13 www.facebook.com/Legrand 
lid twitter.com/legrand_news 


TOUS NOS CONSEILS ET SOLUTIONS POUR 
BIEN VIVRE L’ELECTRICITE AU QUOTIDIEN... 


Vous construisez, vous renovez ou vous voulez tout simplement ameliorer 
votre habitat? Mon guide electricite reunit, dans un livret de plus de 
350 pages, des conseils pratiques, des astuces techniques et des solutions 
innovantes pour plus de bien-etre et de securite dans le logement. 

Un guide precieux a consulter d’office avant d’entreprendre vos travaux! 


Modalites de remboursement: II vous suffit d'envoyer avant le 12/01/2019 (cachet de La Poste faisant foil, sous 
enveloppe suffisamment affranchie (une seule participation par foyer, m§me nom et/ou adresse]: 
o Le code barre de votre Guide Legrand recopie sur papier Libre. 

o Lets] codes barrels] original(aux) de votre (vos) produit(s) Legrand d'un montant egal ou superieur 
a 10 € (hors Guide). 

o L'original du ticket de caisse prouvant I'achat de produits et du Guide entre le 01/06/2018 
et le 31/12/2018, sur lequel vous aurez entoure les libelles et les montants de vos achats, 
o Un Releve d'ldentite Bancaire (RIB) ou Postal (RIP). 

o Vos coordonnees completes sur papier libre (nom, prenom, adresse, et la mention«j'accepte que mes donnees 
personnelles soient traitees par Sogec pour le compte de Legrand dans le cadre de Loperation promotionnelle 
uniquement». 

o Nous retourner tous ces elements a Ladresse suivante: ODR GUIDE LEGRAND AW18 
- Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf cedex. 

Le timbre de la demande ne sera pas rembourse. 

Vous recevrez votre remboursement sous 4 a 6 semaines environ. Toute demande illisible, incomplete, falsifiee, avec 
des coordonnees erronees ou envoyee apres la date, sera consideree comme nulle. Une seule participation par foyer 
(m§me nom, m§me adresse). Conformement a la Regimentation Europeenne des Donnees Personnelles du 25 mai 
2018, vous beneficiez d'un droit de retractation, d'un droit de suppression partiel ou integral, de portabilite concernant 
les donnees personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits a ladresse de loperation ci-dessus en 
joignant a votre demande un justificatif d'identite (les donnees sont supprimees 6 mois apres la fin de Loperation). 
Legrand SNC-RCS Limoges 389 290 586. 



3 245060 911034 - 3,00 € 
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